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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 13 agosto 2004. 


Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qua- 
lità delle acque destinate al consumo umano che possono essere 
disposte dalla regione Sardegna. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 


Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, 
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano, ed in partico- 
lare l’art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la con- 
cessione di deroghe ai valori di parametro di cui al- 
l’allegato I, parte B; 

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in 
materia di risorse idriche» ed in particolare l’art. 11, 
comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti 
gestori del servizio idrico integrato; 


Vista la motivata richiesta della regione Sardegna; 
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è 
espresso in data 20 aprile 2004; 


Decreta: 
Art. 1. 


1. La regione Sardegna può stabilire *deroghe ai 
valori di parametro fissati nell’allegato 4,.parte B del 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il 
Valore massimo ammissibile (VMA). di-seguito elen- 
cato: cloriti 1,3 mg/l. 


2. Il suddetto VMA può essere concesso dalla regione 
Sardegna fino al 31 dicembre 2004 & l'eventuale rinnovo 
è vincolato alle presentazione diskdocumentazione detta- 
gliata dello stato di avanzamento delle misure corret- 
tive e relativi interventi sul tefritorio, compreso il calen- 
dario dei lavori, la stima dei. costi, la relativa copertura 
finanziaria, le metodiché.e le tecnologie adottate, non- 
ché all’invio della relazione di cui all’art. 3, comma 2, 
del presente decreto. 


3. Tale VMA puòx6ssere oggetto di immediata revi- 
sione a fronte di évidenze scientifiche più conservative. 


4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono 
comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa leyindustrie alimentari ad eccezione di quelle 
di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in 
ambito locale. Le Autorità regionali possono valutare 
l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limita- 
zioni temporali. 


5. La regione ha l’obbligo dell’informazione al 
cittadino relativamente alle elevate concentrazione del 
suddetto elemento. 


Art. 2. 


1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di 
cui all’art. 1, nell’esercizio dei poteri”di deroga di cui 
all’art. 13 del decreto legislativo 2*febbraio 2001, n. 31, 
le autorità regionali sono tenuteyin relazione alle speci- 
fiche situazioni locali, ad adottare il valore che, assicuri 
l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile. 

2. Entro il termine massimo previsto dal presente 
decreto, le autorità d’ambito adottano tutte le misure 
possibili e necessarie al\garantire il ripristino della qua- 
lità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il 
programma degli interventi di cui all’art. 11, comma 3, 
della legge n. 364del ‘1994, che è parte integrante del 
piano d’ambito, 

3. La regione garantisce che il gestore attui i corret- 
tivi gestionali»di competenza, in conformità alle misure 
adottate dalle\autorità d’ambito, necessari al ripristino 
della qualità\delle acque. 


Art. 3. 


1./L’esercizio delle deroghe, comunque limitate nel- 
l'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è 
subordinato all’osservanza delle disposizioni di cui 
al’art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 
2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione 
trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e 
circostanziata relazione sui risultati conseguiti. 
3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corre- 
data dalle seguenti informazioni: 
a) Velenco delle industrie alimentari escluse dai 
provvedimenti di deroga; 
b) il programma di controllo con individuazione 
della frequenza del parametro interessato dal presente 
decreto. 


Art. 4. 


1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di 
intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle 
modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 31. 

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della 
tutela del territorio effettuano congiuntamente una 
valutazione dello stato di attuazione degli interventi, 
anche con l’eventuale effettuazione di sopralluoghi, 
sulla base della documentazione trasmessa dalla 
regione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente 
decreto. 


Art. 5. 


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Roma, 13 agosto 2004 


Il Ministro della salute 


Il Ministro dell'ambiente SIRCHIA 


e della tutela del territorio 
MATTEOLI 


04A08655 
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DECRETO 13 agosto 2004. 


Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» del 
lago Trasimeno. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 


Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifi- 
cazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 
relativa alla qualità delle acque di balneazione; 

Visto l’art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad otte- 
nere, per l’anno 2004 per le acque del lago Trasimeno, 
la deroga al valore limite per il parametro «traspa- 
renza», stabilito con il richiamato decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 470/1982; 

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo 
dalla regione Umbria; 

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di 
eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 470/1982; 

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità 
espresso nella seduta del 20 aprile 2004; 


Decreta: 


Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui 
all’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene 
fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno, 
per il solo anno 2004, a 0,5 m. 


Roma, 13 agosto 2004 


Il Ministro della salute 


Il Ministro dell'ambiente SIRCHIA 


e della tutela del territorio 
MATTEOLI 


04A08656 


MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE.E FORESTALI 


DECRETO 18 agosto 2004 


Autorizzazione per l’acidificazione dei prodotti vinicoli della 
vendemmia 2004/2005, )per la provincia autonoma di Trento. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI 


Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio 
del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo; 

Visto, in particolare, l’allegato V, punto E, del regola- 
mento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni carat- 
terizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati 
membri possono autorizzare l’acidificazione dei pro- 
dotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb; 
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Tenuto conto che la provincia autonoma di/Trento - 
assessorato all’agricoltura e foreste e cooperazione, ha 
segnalato che nel territorio della provincia, medesima 
si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere 
necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidi- 
ficare tutti 1 prodotti vinicoli, mosto.di uve parzial- 
mente fermentato, vino nuovo ancora;in fermentazione 
ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2004/ 
2005, nel rispetto di quanto previsto all’allegato V, 
punto E, del regolamento CE 1493/99 nonché delle 
disposizioni contenute nel fegolamento CE n. 1622/ 
2000; 

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commis- 
sione CE con la notà interpretativa n. 40923 del 
28 ottobre 1998 che recita‘ «E lecito, alla luce del dispo- 
sto dell’art. 21 paragrafo 3, praticare l’arricchimento 
per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalen- 
dosi dei metodi indicati all’art. 19 per i prodotti di cui 
al paragrafo 1,dettèra a) e 5), dello stesso articolo e sot- 
toporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto 
dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione 
prevista dall’att. 21» è ritenuto valido dalla Commis- 
sione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha 
modificatola materia; 

Cofisidèrato che le suddette operazioni di acidifica- 
zione\debbono essere effettuate in conformità alla nor- 
mativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposi- 
zioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 207 del 6 settembre 2003); 


Decreta: 
Articolo unico 


1. Nella campagna 2004/2005 è consentito acidifi- 
care i prodotti citati in premessa ottenuti da uve rac- 
colte nelle aree viticole della provincia autonoma di 
Trento. 

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere 
effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previ- 
sti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 18 agosto 2004 
Il direttore generale: PETROLI 


04A08627 


DECRETO 18 agosto 2004. 


Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volu- 
mico naturale dei prodotti vinicoli, per la regione Piemonte. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI 


Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 
del 17 maggio 1999, ed in particolare l’allegato V, lette- 
re c) e d), che prevede che qualora le condizioni clima- 
tiche in talune zone viticole della comunità lo richie- 
dano, gli Stati membri interessati possono autorizzare 
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale 
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve 
parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fer- 


4° 
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mentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui 
all’art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino 
da tavola, del vino da tavola. 

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 
del 17 maggio 1999 ed in particolare l’allegato V, lette- 
ra h), punto 4, che prevede che ogni Stato membro 
può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali 
sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo con- 
dizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita 
«cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e 
dei vini spumanti di qualità; 

Visto il regolamento della Commissione (CE) 
n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice 
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; 

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 
del 3 dicembre 2001 , recante disposizioni per le auto- 
rizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volu- 
mico naturale dei prodotti vitivinicoli; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repres- 
sione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e 
aceti»; 

Visti l’attestato dell’assessorato all’agricoltura della 
regione Piemonte, con il quale l’organo medesimo ha 
certificato che nel proprio territorio si sono verificate, 
per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavore- 
voli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento 
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; 

Considerato, altresi, che la regione Piemonte, ha 
indicato le varietà di uve per le quali è consentito l’au- 
mento del titolo alcolometrico delle partite per l’elabo, 
razione dei vini spumanti; 

Considerato che le suddette operazioni di arricchi- 
mento debbono essere effettuate in conformità all'anor- 
mativa comunitaria indicata e nel rispetto dell&disposi- 
zioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 4Repubblica 
italiana n. 207 del 6 settembre 2003); 
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Decreta: 
Articolo unico 


1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consen- 
tito aumentare il titolo alcolometrico volumico natu- 
rale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da: 


uve raccolte nelle aree viticole della regione 
Piemonte atte a dare vini da tavola; 


uve raccolte nelle aree viticole della regione 
Piemonte provenienti dalle varietà indicate all’alle- 
gato 1 atte a dare vini spumanti generici. 


2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate 
secondo le modalità previste dai regolamenti comuni- 
tari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 

3. Il presente decretòorsarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione. 


Roma, 18 agosto 2004 
Il direttore generale: PETROLI 


ALLEGATO Il 


Elenco\délle varietà di uve per le quali è consentito l’aumento del 
titolo alcolometrico volumico naturale delle partite per l’elabora- 
zione dei vini spumanti - regione Piemonte 


Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Bar- 
bera, Barbera B., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dol- 
cetto, Doux d’Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, 
Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di casorzo, Malva- 
sia di schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, 
Moscato nero di acqui, Muller thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta 
cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, 
Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, 
Ruché, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrah, Timorasso, 
Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina. 


04A08628 


DECRETI E DELIBERE 


DI ALTRE AUTORITÀ 


AGENZIA DEL TERRITORIO 


DECRETO 23 agosto 2004 


Accertamento del periodo-di irregolare funzionamento del 
servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale 
del territorio di Venezia; 


IL DIRETTORE REGIONALE 
PER IL VENETO 


Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver- 
tito, con frodificazioni, nella legge 28 luglio 1961, 
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni*dipendenti da mancato o irregolare funzio- 
namente.degli uffici finanziari; 

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; 


Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, 
n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie gene- 
rale - n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli arti- 
coli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961; 


Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 
28 dicembre 2000 con cui a decorrere da 1° gennaio 
2001 è stata resa esecutiva lA genzia del territorio previ- 
sta dall’art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300; 


Visto l’art. 9, comma 1, del regolamento di ammini- 
strazione dell’Agenzia del territorio; 


Vista la nota del 23 luglio 2004, n. 6043, di proto- 
collo, del direttore dell’ufficio provinciale del territorio 
di Venezia, con la quale si comunica l’irregolare funzio- 
namento il giorno 23 luglio 2004 dalle ore 8,30 alle ore 
11,30 del servizio di pubblicità immobiliare di Venezia; 


ROSE: 9a: 
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Accertato che l’irregolare funzionamento è da attri- 
buirsi all’interruzione della fornitura dell’energia elet- 
trica; 

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi 
evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni 
organizzative dell’ufficio; 

Sentito il Garante del contribuente per la regione 
Veneto che, con nota datata 2 agosto 2004, protocollo 
n. 30974/04 ha espresso parere favorevole; 


Decreta: 


E accertato l’irregolare funzionamento il giorno 
23 luglio 2004 dalle 8,30 alle ore 11,30 del servizio di 
pubblicità immobiliare dell’ufficio provinciale del terri- 
torio di Venezia. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Venezia, 23 agosto 2004 
Il direttore: GUADAGNOLI 


04A08738 


PROVVEDIMENTO 10 agosto 2004. 


Accertamento del periodo di irregolare funzionamento 
dell’Ufficio provinciale di Oristano. 


IL DIRETTORE REGIONALE 
PER LA SARDEGNA 


Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,/conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 28 luglîo,/1961, 
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio- 
namento degli uffici finanziari; 

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 59%; 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio41993, n. 29; 


Visto l’art. 33 della legge 18 febbra101999, n. 28, pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 43 
del 22 febbraio 1999, che ha-Sostituito l’art. 3 del 
decreto-legge 21 giugno 1961, ny/498, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28-luglio 1961, n. 770, come 
sostituito dall’art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, 
che ha dettato nuove disposizioni in materia di man- 
cato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 
tra cui l'avere demandate la competenza ed emanare il 
decreto di accertamento del periodo di mancato o irre- 
golare funzionamento, degli uffici finanziari al direttore 
generale, regionale compartimentale; 

Vista la nota-prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la 
quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale 
per i SS.GGy, il personale e l’organizzazione ha dispo- 
sto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni com- 
partimentalî dovranno provvedere direttamente, nel- 
l'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei 
decreti dr'cui trattasi; 


Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; 


Vista la nota in data 3 agosto 2004, prot. n. 13/04 del 
direttore dell’ufficio provinciale di Oristano, con la 
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quale sono stati comunicati la causa e il periodo del- 
l’irregolare funzionamento dell’ufficio provinciale di 
Oristano; 

Atteso che l’irregolare funzionamento è stato deter- 
minato da un’interruzione di energia elettrica con rela- 
tivo blocco di tutte le attività informatiche per quanto 
riguarda i servizi catastali; 

Ritenuto che la suesposta causa’ deve considerarsi 
evento di carattere eccezionalé,)che ha reso necessario 
la chiusura al pubblico dell’ufficiò sopracitato, creando 
disagi ai contribuenti; 

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposi- 
zioni, occorre accertareil‘periodo di mancato o irrego- 
lare funzionamento dell’ufficio presso il quale si è veri- 
ficato l’evento eccezionale; 


Dispone: 


Il periodo diNrregolare funzionamento dell’ufficio 
provinciale di-Qristano è accertato come segue: 
dal giorno 3 agosto 2004, alle ore 11,50 del giorno 
4 agosto 2004. 


Il présente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Cagliari, 10 agosto 2004 
Il direttore provinciale: MURA 
04A08566 


AUTORITÀ 
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 14 luglio 2004. 

Approvazione di nove schede tecniche per la quantificazione 
dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui 
all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 e 


sostituzione dell’allegato A alla deliberazione 27 dicembre 
2002, n. 234/02. (Deliberazione n. 111/04). 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 14 luglio 2004; 
Visti: 
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; 
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di 
seguito: decreto legislativo n. 79/1999); 
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di 
seguito: decreto legislativo n. 164/2000); 
1 decreti ministeriali 24 aprile 2001; 
Visti: 
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01; 
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01; 
il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di 
seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002); 
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di 
seguito: deliberazione n. 234/02); 
il documento per la consultazione 16 gennaio 
2003; 


RI 
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la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di 
seguito: deliberazione n. 103/03); 


la direttiva 2003/66/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 3 luglio 2003; 


Considerato che: 


l’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 
2001 stabilisce che 1 distributori e le imprese di distribu- 
zione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico 
di cui ai decreti medesimi attraverso progetti che preve- 
dono misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle 
tipologie elencate nell’allegato I ai rispettivi decreti (di 
seguito: interventi); 


i decreti ministeriali 24 aprile 2001 affidano 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) il compito di definire la normativa tecnica 
di riferimento per l’attuazione del disposto dei decreti 
medesimi e, in particolare, di predisporre, sentite le 
regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche 
audizioni degli operatori interessati, linee guida per la 
preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva 
dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei medesimi 
decreti; 


con documento per la consultazione 4 aprile 2002 
l’Autorità ha diffuso le proprie proposte per l’attua- 
zione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, incluse 
quelle relative alle linee guida per la valutazione con- 
suntiva dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei mede- 
simi decreti, prevedendo l’individuazione di metodi di 
valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e 
formulando 9 proposte di schede tecniche per la quanti, 
ficazione dei risparmi di energia primaria conseguibili 
attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei 
medesimi decreti (di seguito: schede tecniche di-quanti- 
ficazione); 

a seguito della positiva risposta della ‘eonsulta- 
zione alla proposta dell’Autorità di individuare metodi 
di valutazione standardizzata, analitica é.axconsuntivo 
e tenuto conto dei commenti ricevuti allè9 schede tec- 
niche di quantificazione di cui al precedente alinea, 
l’Autorità: 

a) con deliberazione n. 234/02 ha approvato 
8 schede tecniche di quantificazione; 


b) con documento per làxgonsultazione 16 gen- 
naio 2003 ha diffuso 10 nuove-proposte di schede tecni- 
che di quantificazione dei risparmi di energia primaria 
conseguibili da altrettartivinterventi ammissibili ai 
sensi dei decreti ministertali 24 aprile 2001; 

c) con deliberazione n. 103/03 ha approvato le 
linee guida di cui all’art. 5, comma 5, dei decreti mini- 
steriali 24 aprile 20014 


l’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 103/03 
dispone che ai finiydella valutazione dei risparmi conse- 
guibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministe- 
riali 24 aprile 2001 si distinguono: 

a)(Metodi di valutazione standardizzata; 
b) metodi di valutazione analitica; 
metodi di valutazione a consuntivo; 

l’art. 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 103/03 
dispone che i parametri per la valutazione standardiz- 
zata vengono definiti dall’Autorità, per ogni tipologia 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 203 


di intervento, mediante schede tecniche per4a/quantifi- 
cazione dei risparmi, pubblicate a seguito.di.consulta- 
zione dei soggetti interessati; 


le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede 
tecniche di quantificazione pubblicate *con il docu- 
mento di consultazione 16 gennaio=2003 hanno sugge- 
rito modifiche e revisioni ad alcuie di queste schede; 


Considerato inoltre che: 


le schede tecniche di quantifitazione consentono la 
determinazione dell’energia& primaria risparmiata da 
ogni singolo intervento quando utilizzate congiunta- 
mente ai criteri di valutaZione di carattere generale 
definiti nell’ambito dellà deliberazione n. 103/03; 


le schede tecniche di'quantificazione oggetto della 
presente deliberazione sono utilizzabili anche a seguito 
di eventuali revisionivdei decreti ministeriali 24 aprile 
2001 in quanto applicabili; 

gli articoli 1213 e 14 della deliberazione n. 103/03 
stabiliscono lasdocumentazione comprovante 1 risultati 
ottenuti dai singoli interventi che deve essere inviata al 
soggetto fesponsabile delle attività di verifica e di certi- 
ficazione“di cui all’art. 1, comma 1, lettera u), della 
medesima deliberazione, o conservata per consentire le 
verifiche e i controlli di cui all’art. 7, comma 1, e 
all’art10, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 
2001; 


l’art. 17 della deliberazione n. 103/03 stabilisce che 
i) titoli di efficienza energetica emessi a fronte di 
fisparmi di energia primaria certificati ai sensi del- 
l’art. 16, comma 1, della medesima deliberazione sono 
di tre tipi: 

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, atte- 
stanti il conseguimento di risparmi di energia primaria 
attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali 
di energia elettrica; 


b) titoli di efficienza energetica di tipo II, atte- 
stanti il conseguimento di risparmi di energia primaria 
attraverso interventi per la riduzione dei consumi di 
gas naturale; 

c) titoli di efficienza energetica di tipo III, 
attestanti il conseguimento di risparmi di energia pri- 
maria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle 
lettere a) e db); 


Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad 
alcune proposte avanzate in fase di consultazione da 
soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in partico- 
lare richiesto che: 

il campo di applicazione della metodologia stan- 
dardizzata proposta per l’installazione di sistemi elet- 
tronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori 
elettrici operanti su sistemi di pompaggio venisse esteso 
oltre la soglia di potenza dei 22 kW e a tutte quelle 
applicazioni in cui vi è una portata variabile di flusso 
(in particolare ai sistemi acquedottistici); la proposta 
non è stata accettata in quanto l’estensione del campo 
di applicabilità della metodologia standardizzata deter- 
minerebbe una sensibile riduzione del livello di accura- 
tezza e di affidabilità delle valutazioni quantitative 
ottenute; per sistemi di pompaggio di potenza supe- 
riore sarà valutata la possibilità di sviluppare una 
scheda tecnica di quantificazione di tipo analitico; 
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fosse considerata una classe di efficienza meno 
conservativa per i rendimenti nominali dei motori delle 
pompe sui quali vengono installati sistemi elettronici 
di regolazione di frequenza; la proposta non è stata 
accettata in quanto le valutazioni effettuate sono rite- 
nute equilibrate, una volta considerate congiuntamente 
alle altre scelte operate nell’ambito della medesima pro- 
cedura di calcolo (in particolare del fatto che sono stati 
adottati valori di ore/anno di funzionamento dei 
motori in funzione dei turni di lavoro tra i più elevati 
nell’ambito di quelli desumibili dalle diverse fonti); 

fosse considerato un valore di rendimento dei 
motori elettrici nel settore industriale meno conserva- 
tivo nell’ambito delle classi di efficienza considerate 
nella proposta; la proposta non è stata accettata in 
quanto le valutazioni effettuate sono ritenute equili- 
brate, una volta considerate congiuntamente alle altre 
scelte operate nell’ambito della medesima procedura di 
calcolo (in particolare relativamente al coefficiente di 
utilizzo del motore); 

l'apparecchio medio installato o, in subordine, 
quello medio venduto fosse considerato come tecnolo- 
gia di riferimento per la quantificazione dei risparmi 
energetici conseguibili dall’installazione di elettrodo- 
mestici del freddo ad alta efficienza, in luogo dell’appa- 
recchio medio offerto sul mercato; la prima opzione 
(apparecchio medio installato) non è stata accettata in 
quanto la metodologia introdotta si basa sull’assun- 
zione che il nuovo apparecchio venga acquistato ex- 
novo o in sostituzione di esemplari non più funzionanti 
o inadeguati; la seconda proposta (riferimento all’appa; 
recchio medio venduto) è stata accettata ed estesa /a 
tutte le schede tecniche di quantificazione relative agli 
elettrodomestici (frigoriferi, frigocongelatori, congéla- 
tori, lavastoviglie, lavabiancheria); 

il campo di applicazione della metodologia stan- 
dardizzata per gli elettrodomestici fosse estèso agli elet- 
trodomestici per il freddo di tipo Energy+; in conse- 
guenza dell'emanazione della direttiva în, 2003/66/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio il campo di 
applicazione della scheda è stato esteso alle classi A+ 
e A++; 

fosse eliminata la distinzione \di’calcolo tra eroga- 
tori per doccia a basso flusso e fompigetto areati instal- 
lati presso utenze con scaldacqua a gas ed elettrici, 
assumendo valori medi di risparmio; tale suggerimento 
è stato accolto, per entrambi gli interventi, solo per 
quanto riguarda il settorè domestico, per il quale sono 
risultati disponibili dati statistici necessari al calcolo di 
un valore medio ponderato di risparmio; 

il campo di applicazione della scheda sull’installa- 
zione delle pompé divcalore elettriche ad aria esterna 
in luogo di caldaievin edifici residenziali fosse esteso 
anche al settore»terziario e commerciale di piccole 
dimensioni; la, proposta non è stata accettata in quanto 
la metodologia è basata su una contabilizzazione dei 
risparmi specifica per il settore domestico, che ha 
modalità\di/riscaldamento diverse da quelle dei settori 
del terziario e del commercio; verrà valutata la possibi- 
lità di predisporre una metodologia apposita per gli 
altri settori; 

fosse eliminato il requisito della perizia giurata per 
l’attestazione delle caratteristiche termiche dell’edificio 
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e del vincolo sul parametro Cd (coefficientédi)disper- 
sione); la proposta non è stata accolta inquanto il 
requisito è imposto dal decreto ministetiale 24 aprile 
2001; 


Ritenuto che sia opportuno promuovere l’installa- 
zione di pompe di calore ad aria esterna in luogo di cal- 
daie in edifici residenziali limitatamente ad apparecchi 
con coefficiente di resa (COP) corrispondente almeno 
alla classe A di efficienza energetica secondo quanto 
previsto dalla normativa comunitaria di riferimento 
(direttiva n. 2003/66/CE del\Parlamento europeo e del 
Consiglio del 3 luglio 2003)%in corso di recepimento; 


Ritenuto che sia opportuno: 


procedere all’approvazione delle schede tecniche di 
quantificazione proposte con documento per la consul- 
tazione 16 gennaio, 2003 per le quali non sono state 
considerate necessarie revisioni a seguito della consul- 
tazione e di quellè per le quali sono state completate 
revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando ad 
un provvedimento successivo l’approvazione delle 
schede persle quali sono ancora in corso approfondi- 
menti tecnici anche a seguito delle osservazioni emerse 
dal processo di consultazione; 


integrare le informazioni fornite nelle schede tecni- 
che di quantificazione oggetto di consultazione e di quelle 
approvate con deliberazione n. 234/02 coerentemente 
con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03 in 
materia di metodologia di valutazione utilizzata, tipolo- 
gia di titoli di efficienza energetica emessi e documenta- 
zione da conservare, in modo da facilitarne l'utilizzo da 
parte dei soggetti interessati, senza con questo modifi- 
carne il contenuto tecnico; 


Delibera 


di approvare le 9 schede tecniche per la quantificazione 
dei risparmi di energia primaria relativi ad altrettanti 
interventi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto mini- 
steriale 24 aprile 2001 riportate nell’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

Di approvare l’inserimento nelle schede tecniche per 
la quantificazione di cui all’allegato A alla deliberazione 
n. 234/02 di precisazioni relative alla metodologia di 
valutazione di riferimento, alla tipologia di titoli di effi- 
cienza emessi a fronte dei risparmi energetici certificati 
e alla documentazione da conservare, coerentemente 
con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03, 
in modo da facilitarne l’utilizzo da parte dei soggetti 
interessati e senza con questo modificarne il contenuto 
tecnico. 


Di approvare la sostituzione dell’allegato A alla deli- 
berazione n. 234/02 con l’allegato B alla presente deli- 
berazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della stessa. 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito 
Internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) affin- 
ché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. 


Milano, 14 luglio 2004 
Il presidente: ORTIS 


scalza 
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ALLEGATÒ Y 


Scheda tecnica n. 9 - Installazione di sistemi elettronici di regolazione. di 
frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggie/con 
potenza inferiore a 22 kW 


1 ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: motori elettrici e loro appliéazioni 

Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 20011: tabella A, tipologia di intérvento n. 2 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella B, tipologia di ifitetvento n. 7 
Sotto-tipologia di intervento: e installazione di sistemi elettronici di 


regolazione di frequenza 


e ottimizzazione di impianto e gestionale di 
sistemi di, pompaggio azionati da motori 


elettrici 
Settore di intervento: industriale, civile 
Tipo di utilizzo: sistemi\di ‘pompaggio azionati da motori elettrici 
1.2. Calcolo del risparmio di energia primaria 
Metodo di valutazione’ Valutazione standardizzata 
Unità fisica di riferimento: 1 kW di potenza elettrica nominale installata, 


riferita alle pompe alle quali si applicano inverter 


Risparmio lordo di energia primaria conseguibile 
per ogni pompa alla quale viene applicato un 
inverter RL=RSLxP (tep/anno/pompa) 


Dove RSL si ricava dalla tabella sottostante in Con RSL: Risparmio Specifico Lordo 
funzione della potenza di nominale P della 
pompa (espressa in k 

Risparmio specifico lordo direnergia primaria RSL (tep/anno/kW) conseguibile per singola unità 
fisica di riferimento 


Prevalenza statica (% della prevalenza nominale) 


Tipologia di attività 0 20 40 60 
Industriale 1 turno dilavoro 0,09783 0,07487 0,05191 0,02895 
Industriale 2 turnidi lavoro 0,19565 0,14974 0,10382 0,05791 
Industriale 3 tuùmi di lavoro 0,37565 0,28750 0,19934 0,11118 
Industrialestagionale 0,10565 0,08086 0,05606 


! Nella presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla&Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
iricremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, 

3 Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il pas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 
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dove la tipologia di attività viene così definita: 
1 turno attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque/sei giorni alla settimanaSi 

assume un valore intermedio totale di 2000 ore/anno; 
2 turni attività che si svolgono in due turi di otto ore al giorno ciascuno per cinque/sei 

giorni alla settimana. Si assume un valore intermedio totale di 4000 ore/anno; 
3 turni attività che si svolgono in tre turni di otto ore al giorno ciascuno per sette giorni alla 


settimana. Si assume un valore totale di 7680 ore/anno; 


Stagionale attività che si svolgono in tre mesi di lavoro continuato per 24.ofé giornaliere. Si 


assume un valore totale di 2160 ore/anno. 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento* Tipo I 


2 


3 


NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


Norma CEI EN 61800-2: Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 2: Prescrizioni 
generali e specifiche nominali per azionamenti a bassa/tensione con motori in corrente alternata 


Norma CEI EN 61800-4: Azionamenti elettrici ‘a\velocità variabile. Parte 4: Prescrizioni 
generali e specifiche nominali per azionamenti aCensione superiore a 1 kV e fino a 35 kV con 
motori in corrente alternata 


Norma CEI EN 60034-1: Macchine elettriche }rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di 
funzionamento. 


Gli interventi oggetto della presente scheda tecnica, per essere considerati ammissibili, debbono 
essere effettuati con azionamenti a velocità variabile il cui rendimento, definito in conformità 
alla sopra citata norma CEI EN 61800-27 sia maggiore o uguale al 90%. 


DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


4 Si veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 


È) 


Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 
settembre 2003, n. 103/2003. 
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ALLEGATÒ Y 


Scheda tecnica n. 10 - Recupero di energia elettrica dalla decompressione dél.gas 
naturale 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: recupero di energia 

Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001}: ---- 

Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella B, tipologia di intervento n. 5 
Sotto-tipologia di intervento: recupero di energia sullarete del gas 
Settore di intervento: reti gas 


produzione di energià) elettrica dalla 


Tipo di utilizzo: 
decompressione del gas 


1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione? Valutazione analitica 
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile (RL):(RD = E*0,1375*10% tep 
dove: 


Er  energiaelettrica netta prodotta con 


l’espansione (kWh) 


Tipo I 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti 


all’intervento* 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE' DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


1 Nella presentescheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e,dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n, 125 
alla Gazzetta ‘Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 
2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artizianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 
3 SiWeda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
4 $i veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
> Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 

n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n. 11 - Installazione di motori a più alta efficienza 
1. ELEMENTI PRINCIPALI 
1.1 Descrizione dell’intervento 
Tipologia di intervento: motori elettrici e loro applicazioni 
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001": tabella A, tipologia di interventtossi. 2 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella B, tipologia di intervento n. 7 
Sotto-tipologia di intervento: installazione motori e metcanismi di trasmissione 
della forza motrice a piùalta efficienza 
Settore di intervento: industria 
Tipo di utilizzo: riduzione dei consumì elettrici in applicazioni 
industriali della forza elettromottrice 
1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 
Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata 
Unità fisica di riferimento 1 KW di potenza dei motori sostituiti | 
Risparmio lordo di energia primaria 
conseguibile per ogni motore sostituito RIL= RSL x P_(tep/anno/motore) 
Dove RSL si ricava dalla tabella sottostante in 
funzione della potenza di targa P del motore Con RSL: Risparmio Specifico Lordo 
(espressa in kW) 
S| 
RSL (tep/anno/kW) | 
Tipologia attività P<1,5|1,5 <P<3[3<P<5,5/5,5<P<11|11<P<22/22<P<45 P>45| 
et 1 tumo di | ).0314| 00215 | 0,0149 I 0,0106 | 0,0083 | 0,0053 |0,0040 
a 2itumi di | 0.0627/00,0429 | 0,0297 | 0,0211 | 0,0165 | 0,0106 |0,0079 
E 3turni di | o. i904| 0,0824 | 0,0570 | 0,0406 | 0,0317 | 0,0203 |0,0152 
Industriale stagionale | 00339 | _0,0232 0,0160 | 0,0114 0,0089 0,0057 | 0,0043 


! Nella\prèsente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, 

? Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003, 
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dove la tipologia di attività viene così definita: 

l turno: attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque o sei giorni la settimana 
corrispondenti, considerate le fermate programmate, ad un numero di ore anne-compreso 
tra 1760 e 2200. 

2 turni: attività che si svolgono in due turni giornalieri di otto ore ciascuno per cinque o sei 
giorni la settimana, corrispondenti ad un numero di ore anno compreso trà 3520 e 4400. 

3 turni: attività che si svolgono in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno per‘sette giorni la 
settimana (non essendoci normalmente l’interruzione della domenica)corrispondenti ad 
un numero di ore anno pari a 7680. 

Stagionale: attività che si svolgono per un periodo di tre mesi di lavoro continuato, per un numero di 
ore di lavoro giornaliere pari a 24, corrispondenti ad un numerodi ore anno pari a 2160. 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento*: Tipo I 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


e Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


e Ogni nuovo motore deve avere la marcatura indicante l'appartenenza alla classe di efficienza 
effl, secondo l’accordo CEMEP (Comitato européo costruttori macchine rotanti e elettronica di 
potenza) e la certificazione della misura di rendimento a pieno carico e a 3/4 del carico secondo 
la norma EN 60034/2. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE® DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni/cliente partecipante. 


4 Si veda: articolo 17, delibera deli’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
5 Rispetto a quanto specificato all’articoto 14, comma 3, delibera deli’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003 


RIPE, (- PURE 
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Scheda tecnica n. 12 - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, 
lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad 
elevata efficienza 

Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001! tabella A, tipologia di intetvento n. 8 

Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001° tabella B, tipologia di intervento n. 12 

Sotto-tipologia di intervento: sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, 
lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di 
circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a 
più alta efficienza 


Settore di intervento: domestico 
Tipo di utilizzo: riduzione/consumi di energia elettrica degli 
elettrodomestici 


! Nella presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento 
ordinario h. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli 
obiéttivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

è ‘Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” 


14 
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1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 
Metodo di valutazione” Valutazione standardizzata 
Unità fisica di riferimento: Frigorifero, frigocongelatore, congelatore, 


lavabiancheria, lavastoviglie 


ai specifico lordo di energia primaria 


conseguibile: 

frigorifero, fripocongelatore (FRG) di classe A RSL = 26,0x 10 > [tep/anno] 
congelatore (CNG) di classe A RSL = 29,0 x10 * [tep/afno] 
frigorifero, frigocongelatore (FRG) di classe A+ RSL = 39,6 x 10ÈXtep/anno] 
congelatore (CNG) di classe A+ RSL = 39,8 x 102° [tep/anno] 
frigorifero,frigocongelatore (FRG) di classe A++ RSL = 54,5 x 10 * [tep/anno] 
congelatore (CNG) di classe A++ RSL = 51,64 10 * [tep/anno] 
lavabiancheria (LVB) di classe A RSL £%9 x 10 * [tep/anno] 
lavastoviglie (LVS) di classe A RSb=9,2 x 10 * [tep/anno] 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento” Tipo I 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Articolo 6 decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPEEMENTARE' DA CONSERVARE 


Norme, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


* Sieda' articolo 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
4 Si.veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 


4 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 
settembre 2003, n. 103/2003, 
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Scheda tecnica n. 13a - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) 
in ambito residenziale 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: riduzione dei consumi di gas ò,di energia elettrica 
per usi termici 

Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001": tabella A, tipologia di ititervento n° 6 

Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001°: tabella A, tipologia di intervento n° 2 

Sotto-tipologia di intervento: installazione di sistemi e prodotti per la riduzione 
delle esigenze di acqua calda 

Settore di intervento: domestico 

| Tipo di utilizzo: riduzione/dei flussi di acqua delle docce 


1.2 Calcolo dei risparmi 


Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata 


Unità fisica di riferimento Erogatore a basso flusso (EBF) 
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con intervento di cui ai RSL = 10,1 x 10° tep/anno/EBF 


decreti gas ed elettrico: 


Nel caso di realizzazione dell’intervento.tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, il valore del 
risparmio specifico lordo per singola wnità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente 


correttivo b*) 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 30% di Tipo I 
riconosciuti all’intervento” 60% di Tipo II 
10% di Tipo II 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Articolo 6 DM 24 aprile 2001. 


? Nella presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell'industria, del 
commerciose.dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incretento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

? Nellaxpresente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nei Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Si veda: articolo 3, delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

4 Si veda: articolo 4, comma 6, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

Si veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n. 13b - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) 


in alberghi e pensioni 
1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: 


Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001): 


Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001°: 


Sotto-tipologia di intervento: 


Settore di intervento: 


Tipo di utilizzo: 


riduzione dei consumi di gas o di enérgia elettrica 
per usi termici 


tabella A, tipologia di intervento n° 6 

tabella A, tipologia di intervento n° 2 
installazione di sistemi.é prodotti per la riduzione 
delle esigenze di acqua calda 

alberghi e pensiofti, 


riduzione dei flussi di acqua delle docce 


1.2 Calcolo dei risparmi 


Metodo di valutazione? 


Unità fisica di riferimento 


Valutazione standardizzata 


Erogatore a basso flusso (EBF) 


Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con intervento di cui al 
decreto elettrico: 


Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con intervento di cuial 
decreto gas: 


RSL =/19,8 x 10° tep/anno/EBF 


(per ogni EBF installato presso alberghi e 
pensioni con scaldacqua elettrici) 


RSL = 9,9 x 10° tep/anno/EBF 


(per ogni EBF installato presso alberghi e 
pensioni con scaldacqua a gas/gasolio) 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 
riconosciuti all’intervento* 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
Articolo 6 DM 24 aprile 2001. 


Tipo I per risparmi ottenuti da EBF installati 
presso alberghi e pensioni con scaldacqua elettrici 
Tipo Il per risparmi ottenuti da EBF installati 
presso alberghi e pensioni con scaldacqua a gas 
Tipo III per risparmi ottenuti da EBF installati 
resso alberghi e pensioni con scaldacqua a gasolio 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE? DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


1 Nella presente,scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164”. 

®Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

4 Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 

5 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 


n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n. 13c - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBE) 


in impianti sportivi 
1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: 


Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001": 


Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001”: 


Sotto-tipologia di intervento: 


Settore di intervento: 


Tipo di utilizzo: 


1.2 Calcolo dei risparmi 


riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per 
usi termici 


tabella A, tipologia di intervento n° 6 

tabella A, tipologia di intervento n° 2 
installazione di sistemi € prodotti per la riduzione 
delle esigenze di acqua calda 

impianti sportivi 


riduzione dei flussi.di acqua delle docce 


Metodo di valutazione? 


Valutazione standardizzata 


Unità fisica di riferimento 


N. 1 erogatore a basso flusso (EBF) 


Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con intervento di cui al 
decreto elettrico: 


Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con intervento di cui al 
decreto gas: 


RSL = 405 x 10° tep/anno/EBF 


(per ogni EBF installato presso impianti 
sportivi con scaldacqua elettrici) 


RSL = 52,5 x 10* tep/anno/EBF 


(per ogni EBF installato presso impianti 
sportivi con scaldacqua a gas/gasolio) 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 
riconosciuti all’intervento* 


Tipo I per risparmi ottenuti da EBF installati presso 
impianti sportivi con scaldacqua elettrici 

Tipo I per risparmi ottenuti da EBF installati presso 
impianti sportivi con scaldacqua a gas 

Tipo III per risparmi ottenuti da EBF installati presso 
impianti sportivi con scaldacqua a gasolio di 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
Articolo 6 DM 24 aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE? DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo &fecapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


! Nella presentéxschéda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla Gazzetta»Wfficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

? Nella presèhte scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3/Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

4 Si veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

5 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 


n. 103/2003 
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Scheda tecnica n. 14 - Installazione di rompigetto aerati per rubinetti (RA) in 
ambito residenziale 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: riduzione dei consumi di gastodi energia 
elettrica per usi termici 


Decreto ministeriale elettrico 24 Aprile 2001: tabella A, tipologia di intervento n° 6 


Decreto ministeriale gas 24 Aprile 2001”: tabella A, tipologia di intervento n° 2 

Sotto-tipologia di intervento: installazione di sistemi e prodotti per la 
riduzione delle esigenze di acqua calda 

Settore di intervento: domestico 

Tipo di utilizzo: riduzione flussi di acqua dei rubinetti 


1.2 Calcolo dei risparmi 


Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata 
Unità fisica di riferimento: N... rompigetto aerato (RA) 


Risparmio specifico lordo (RSL) di energia 
primaria conseguibile con un RA RSL = 1,43 x 10° tep/anno/RA 


Nel caso di realizzazione dell’intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, il valore del 
risparmio specifico lordo per singola unità\fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente 
correttivo b*) 

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 30% di Tipo I 

riconosciuti all'intervento” 60% di Tipo Il 

10% di Tipo III 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Disposto articolo 6 DM°24 aprile 2001 


1 Nella presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commerdiove,dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incretento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79”. 

? Nella,presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 

4 Si veda: articolo 4, comma 6, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, .n. 103/2003. 

5 Si veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n. 15 - Installazione di pompe di calore elettriche ad aria 
esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali di nuova costruzione d 
ristrutturati 

1. ELEMENTI PRINCIPALI 

1.1 Descrizione dell’intervento 


sn | 


Tipologia di intervento: climatizzazione ambienti e recuperi di calore in 
edifici climatizzati con l’usadi fonti energetiche 
non rinnovabili 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001": tabella B, tipologia di intervento n. 11 

Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001°: tabella B, tipologia di iritervento n. 13 

Sotto-tipologia di intervento: installazione di pompe, di calore elettriche ad aria 
esterna in luogo di Caldaie in edifici di nuova 
costruzione o ristrutttirati 

Settore di intervento: domestico 

Tipo di utilizzo: riscaldamento dei locali 


1.2. Calcolo delrisparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata J 
Unità fisica di riferimento: Appartamento tipo riscaldato 

Risparmio specifico lordo di energia Risparmio medio annuo di energia primaria per un 
primaria per unità fisica di riferimento appartamento tipo. 


(RSL): Per valori intermedi del fattore di forma S/V o per 
valori intermedi del COP in condizioni nominali, il 
risparmio di energia primaria può essere valutato 
approssimando entrambi i parametri con criterio di 
arrotondamento commerciale. 

Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 3,0 


SV Zona VA/B - Zona C Zona D 

[m}] 1105. tep/app.to/anno] [103. tep/app.to/anno] fio”. tep/app.to/anno] 
0,20 11 20 23 

0,30 14 28 31 

0,40 18 36 41 

0,50 23 44 50 

0,60 |< 29 54 60 

0,70 35 63 70, l 
0,80 41 | 73 80 

0,90 47 84 90 


! Nella Presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del 
commférciove dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 
alla(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

Pella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Si veda: articolo 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
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Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 3,5 
SIV Zona A/B Zona C Zona D 
{Im} [10°. tep/app.to/anno] [10°. tep/.to/anno] [10°. tep/app:to/anno] 
0,20 16 32 46 
22 44 61 
28 77 | 
36 69 93 
44 83 110 
0,70 52 98 127 
0,80 61 113 145 
0,90 70 128 Ss 162 
Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 4,0 
S/V Zona A/B Zona C É Zona D 
4 [103. tep/app.to/anno] i tep/app.to/anno 
63 
83 
104 
126 
148 
170 
o 0,80 17 142 ] 193 
0,90 88 161 T 216 
Pompa di calore elettrica con COP nominale pari a 4,5 
S/V Zona A/B l/ Zona C | Zona D 
[m}] [103. tep/app.to/anno] do tep/app.to/anno] [10°. tep/ app.to/anno] 
0,20 24 49 | 16 
0,30 32 65 100 
0,40 4l 83 125 
0,50 52 | 102 151 __| 
0,60 63 123 177 
143 204 ni 
0,80 88 230 
0,90 257 
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 
riconosciuti all’intervento‘ Per impianti Per impianti 
autonomi centralizzati 
Tipo HI 


4 Si veda: articolo 17, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
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ALLEGATÒ Y 
2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


» Vanno salvaguardati, a cura del progettista e dell’installatore, le norme tecniche ‘ed i 
provvedimenti legislativi applicabili all’intervento, con particolare riferimento @DPR n. 
412/1993 e DPR. n. 551/1999. 


= Disposto art. 6 DM 24 aprile 2001. 


= Perl’ammissibilità ai fini dei Decreti 24/4/2001, il Cd volumico dell’edificiò»in funzione della 
zona climatica, dei gradi-giorno della località e del fattore di forma (rapporto”S/V), deve essere 
inferiore ai valori limite riportati nella seguente Tabella 1 allegata ai Decreti. Le caratteristiche 
termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere. asseverati con perizia 
giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale. 


Tabella 1: Coefficieni di dispersione volumica Cd [Wim}"C], AlNyariare del rapporto 
superficie volume e dei gradi giorno 


ZONA CLIMATICA 
_ aA_|IGE le dLlo nÎd_ E | 


c Li 
a 901) 14001 1403P 2100) 2101) 3000 > 3000 
RR A 


o) 


= Non devono essere presenti altri mezzi di riscaldamento, alternativi alla pompa di calore; sono 
tuttavia ammissibili sistemi integrativi atti a garantire un adeguato comfort anche in presenza di 
condizioni climatiche particolarmente tigide. 

= Valore minimo ammesso per il parametro C.0.P.: 3,0 (determinato come da Norma UNI EN 
255°) 

= Lalocalità di installazione devexessere tra quelle appartenenti alle zone climatiche A, B, C, D. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE” DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. 


Perizia giurata, da parte’ di un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo 
professionale, attestante le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd. 


5 Tale prescrizione potrà essere riconsiderata in seguito all'adozione della Norma EN 14511. 


5 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 
settembre 2003, n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n.1 - Sostituzione di lampade ad incandescenza con 
lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


| Tipologia di intervento: sistemi per l’illuminazione | 
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001): tabella A, tipologia di/intèrvento n. 3 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella B, tipologia di. ifitervento n. 8 
Sotto-tipologia di intervento: installazione di sistemi e componenti 


più efficienti (cotpi o apparecchi 
illuminanti, alimentatori, regolatori) 


Settore di intervento: domestico 
Tipo di utilizzo: illuminazione interni ed esterni _| 


1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata _] 

Unità fisica di riferimento: lampada fluorescente compatta 
integrata con alimentatore incorporato 
nella lampada 

Risparmio specifico lordo di energia primària RSL= 14,6:10 * tep/anno/unità di 

conseguibile per singola unità fisica di riferimento 

riferimento: 


Nel caso di realizzazione dell’intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti, 
il valore del risparmio specifice lordo per singola unità fisica di riferimento viene 
ridotto del 50%. (coefficientetortettivo 5°) 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento? Tipo I 


! Nella presente scheda per.“decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finali ai.sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presenté*scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industriafdel commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recanté “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

* Di éui all'articolo 3 della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, .n 
103/2003 

4 Diveui all’articolo 4 comma 6 della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 
2003, n. 103/2003 

* Di cui all’articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003. 


o 
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ALLEGATO B 
2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Decreto del Ministro delle attività produttive 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 184, del 9 agosto 1991, recante “Recepimento“della 
direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di 
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura 
indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico”. 


Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


30-8-2004 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 203 
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Scheda tecnica n. 2 - Sostituzione di scaldacqua elettrico con 
scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 
1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: interventi per l’uso di fonti.o vettori più 
appropriati dell’energia elettrica 

Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 20011: tabella A, tipologia di ifitervento n. 5 

Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001°: tabella B, tipologia di\intervento n. 11 

Sotto-tipologia di intervento: sostituzione di scaldaèqua elettrico con 
scaldacqua a metanòd a camera stagna e 
accensione pieZoclettrica 

Settore di intervento: domestico 

Tipo di utilizzo: produzione di acqua calda sanitaria 


2.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione* Valutazione standardizzata 


Unità fisica di riferimento: Scaldacqua a metano a camera stagna e 


accensione piezoelettrica 


Risparmio specifico lordo di energia primatia ) RSL = 0,107 tep/anno/scaldacqua 
conseguibile per singola unità fisica di 
riferimento: 


| Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento* Tipo I 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
Articolo 6, decreti ministeriali 24,aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE’ DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


! Nella presente schedà\per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del eommercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante ‘Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finalivai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industrià; del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato ie! Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001 recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Di Gui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 
103/2003 

4 Di cui all’articolo 17 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003. 


? Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 
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Scheda tecnica n. 3 - Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 
stelle di efficienza alimentata a gas naturale 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


| Tipologia di intervento: dispositivi per la combustione delle 
fonti energetiche nonfrinnovabili 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001": tabella B, tipologia‘diintervento n. 9 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella A, tipologia di intervento n. 1 
Sotto-tipologia di intervento: interventi perla sostituzione di 
dispositivi esistenti con altri a più 
elevata efficienza 
Settore di intervento: domestico 
Tipo di utilizzo: - riscaldamento dei locali 
- Arisealdamento e produzione di 
acqua calda sanitaria (di seguito: 


aCs) 

NOTA: Ai sensi dell’articolo 6, lettera a); dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, 
l’installazione ex-novo o la sostituzione dell'esistente è ammessa solo per caldaie con 4 
stelle di efficienza (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n./231 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 
302, del 27 dicembre 1996). Le caldaie con 1 o 2 stelle di rendimento sono la quasi 
totalità del mercato italiano (circa 199%). Per queste caldaie, che rappresentano la 
tecnologia di riferimento, si è assunta un'efficienza media stagionale dell'80%. 


! Nella preserite scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, rèeanite “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli/usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 
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1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione* Valutazione standardizzata 

Unità fisica di riferimento: appartamento tipo riscaldato 

Risparmio specifico lordo di energia Tipo di utilizzo Zona = RSL =\tep.10° 

primaria conseguibile per singola climatica */app:to/anno 

unità fisica di riferimento (RSL): 
Riscaldamento A+B 11 
Riscaldamento C 17 | 
Riscaldamento D 34 
Riscaldamento E 57 

[ Riscaldamento F 80 

Dl Riscaldamento + acs A+ B 37 
Riscaldamento + acs C 43 7] 

Riscaldamento +‘acs D 60 | 

i Riscaldamento + aîs E 83 si 
Riscaldamento + acs F 105 

| Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento* Tipo I __ | 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302, del 27 
dicembre 1996. 


Articolo 6, decreti ministeriali 24 aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONE \SUPPLEMENTARE? DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numéro telefonico di ogni cliente partecipante. 


3 Di cui all’articolo 3 della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 
103/2003 

4 Di cui all’artiéolo °17 della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 
103/2003 

5 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 
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Scheda tecnica n. 4 - Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera apertà 
e fiamma pilota con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione 
piezoelettrica 

1. ELEMENTI PRINCIPALI 

1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: dispositivi per la combustione delle 
fonti energetiche non rinnovabili 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001}: tabella B, tipologia di.intervento n. 9 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001°: tabella A, tipologia di‘intervento n. 1 


Sotto-tipologia di intervento: interventi perla’ sostituzione di 
dispositivi esistenti con altri a più 
elevata efficienza 


Settore di intervento: domestico 
Tipo di utilizzo: produzionevdi acqua calda sanitaria 


1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione’ Valutazione standardizzata 


Unità fisica di riferimento: sealdacqua a gas, a camera stagna e 
accensione piezoelettrica 


Risparmio specifico lordo di energia primaria RSL = 0,063 tep/anno 
conseguibile per singola unità fisica di 


riferimento: 
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento* Tipo II 


2. NORME TECNICHE DA«RISPETTARE 
Articolo 6, decreto ministeriale-gas 24 aprile 2001. 


3. DOCUMENTAZIONESUPPLEMENTARE' DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


! Nella presente scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del coîtimercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recantelIndividuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finali a'sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’indùstria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicatornel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti-rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

è Di, cui all’articolo 3 della delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 
103/2003 

* Di cui all’articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003 

° Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 
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Scheda tecnica n.5 - Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri 
1. ELEMENTI PRINCIPALI 
1.1 Descrizione dell’intervento 
Tipologia di intervento: climatizzazione ambienti e fecviperi di 
calore in edifici climatizzatiton l’uso di 
fonti energetiche non rintevabili 
Decreto ministeriale elettrico 24 aprile tabella B, tipologia diintervento n. 11 
2001): 
Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001°: tabella A, tipologia. di intervento n. 3 
Sotto-tipologia di intervento: interventi per l’isolamento termico degli 
edifici 
Settore di intervento: domesticosterziario ufficio; terziario 
commeteio; terziario istruzione; 
terziario ospedaliero 
Tipo di utilizzo: solo riscaldamento 
1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 
TO 
Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata 
Unità fisica di riferimento: unità di superficie di vetro sostituito (m°) 


Risparmio lordo di energia primaria 
conseguibile per singolo edificio: RL=RSLxS (tep 10°/anno/edificio) 


(S = superficie di vetro sostituito) 


Risparmio specifico lordo per unità4di 
| superficie di vetro sostituito: RSL (tep 10*/anno/m? di vetro sostituito) 


! Nella presente, schéda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, delleommercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nél\Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante.“Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli usi.finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella ‘presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2004 recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 

3 Di cui all’articolo 3 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 


103/2003 
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Destinazione d’uso dell’edificio 


Zona climatica Abitazioni Uffici, Scuole, Ospedali 
[dPR 412/934 e normative collegate] Commercio 
A, B 2 4 
E 3 7 
D 3 12 
E 13 19 
F 19 | 27 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 
riconosciuti all’intervento” 


Tipo II per risparmi ottenuti/con doppi vetri installati 
in edifici con impianto di ristaldamento a gas 
Tipo III per risparmi ottentiti con doppi vetri installati 


in edifici con impianto diriscaldamento a gasolio 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Gli interventi di sostituzione dei vetri considerati ammissibili ai fini del riconoscimento 
dei titoli energetici, con riferimento all’articolo 6, léttera c), dei decreti ministeriali 24 
aprile 2001, e al decreto del Ministro dell’industrià, del commercio e dell’artigianato, 2 
aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) Setie generale, n. 102, del 5 maggio 
1998, recante “Modalità di certificazione delle’ caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad èssi connessi”, debbono essere effettuati 
con vetri con i valori di trasmittanza termica K e di fattore solare g indicati nella 
seguente tabella. 


Trasmittanza (K)_ Fattore solare (g) 
(W/m? °K) 
Camera chiari e basso emissivi <3 
Vetri a controllo solare 2,2 


Tali limiti corrispondono ad ‘un valore del parametro K4 pari circa a 1, equivalente 
quindi al risparmio ottenute”con l’impiego di un vetro camera chiaro di trasmittanza 
termica pari a 3 W/m? °K..in sostituzione di un vetro semplice. I vetri a controllo solare 
con fattore g < 0.4, sono idonei prioritariamente a contenere i consumi di energia nel 
condizionamento estivo, per climi mediamente caldi, oppure per limitare abbagliamenti 
interni in assenza diyaltri tipi di schermatura (interne o esterne, fisse o mobili); ai fini 
della presente procedura essi sono assimilabili ai vetri camera chiari e basso emissivi. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE” DA CONSERVARE 
Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


‘ Nella présente scheda per dPR 412/93 si intende il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n.'412, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 242, 
del't4ottobre 1993. 

&Dicui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003 

° Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 
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Scheda tecnica n.6 - Isolamento delle pareti e delle coperture 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: 


Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001: 
Sotto-tipologia di intervento: 


Settore di intervento: 


Tipo di utilizzo: 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001!: 


climatizzazione ambienti efecuperi di 
calore in edifici climatizzatineon l’uso di 
fonti energetiche non rifnovabili 


tabella B, tipologia di intervento n. 11 
tabella A, tipologia.di intervento n. 3 


interventi per l’isolamento termico degli 
edifici 

domestico; terziario ufficio: terziario 
commercio; terziario istruzione; terziario 
ospedaliero 

solo riscaldamento 


! Nella preserite scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nél Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli/usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 
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1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


etodo di valutazione’ Valutazione standardizzata 


M 
Unità fisica di riferimento: 


unità di superficie isolata (mi) 


Risparmio lordo di energia primaria 
conseguibile per singolo edificio: 


RL=RSLxS (tep 10°/anno/edifici0) 


(S = superficie di pareti/coperture isolate) | 


Risparmio specifico lordo per unità di 
superficie isolata (RSL): 


RSL 
(tep 10°/anno/m? superficie isolata) 


Zona climatica 
[dPR 412/93* e normative collegate] 


Destinazione d’uso edificio: abitazioni 
K° struttura prima dell'intervento (W/ m°/K 


0,7+0,9 | 0,9+1,1 | 1,13+198 | 1,3+1,6 
A, B 0,3 
C 0,7 
D 1,3 
E 2,2 
F 3,5 


Destinazione d’uso edificio: 
uffici, scuole, commercio 


Kestrttura prima dell'intervento (W/ m°/ K 


Zona climatica 


>1,8 

A, B 0,5 1,0 
C 08 | -Lo 13-17. s1 
D 11 5 || Do |-25 | 32 | 39 
E 19 26 | 33 | 40% 52 | GA 
F 2,8 39 | 49 | 61 | 7,8 | 9,6 


0,7=0,9 | 0,9+1,1|1,1+1,3|1,3+1,6 
A, B 0,6 0,8 1,l 1,3 
C 1,0 1,4 1,8 2,3 
D 1,7 2,3 3,0 3,7 
E 2,6 3,6 4,6 5,7 
F 3,8 5,3 0,7 8,3 


l Destinazione d’uso edificio: ospedali _| 
L K struttura prima dell’intervento (W/ m?/ K) 


3 Di cui all'articolo 3 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 
103/2003 

4 Nella, présente scheda per dPR 412/93 si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n.412, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 242, 
del't4 ottobre 1993. 

ÈTràsmittanza termica della struttura prima dell’intervento. Nella tabella allegata alla scheda si riporta la 
corrispondenza tra i valori di K ed alcune tra le più diffuse strutture di parete e di copertura prese a 
riferimento per l’edilizia esistente. 
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Tipi di Titoli di Efficienza Energetica Tipo II per risparmi ottenuti con isolamenti effettuati 
riconosciuti all’intervento® in edifici con impianto di riscaldamento a gas 
Tipo IIl per risparmi ottenuti con isolamenti 
effettuati in edifici con impianto di riscaldamento a 
gasolio 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


Gli interventi di isolamento delle pareti considerati ammissibili ai fini del 
riconoscimento dei titoli energetici, con riferimento all’articolo 6,)lettera c), dei decreti 
ministeriali 24 aprile 2001, e del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 
102, del 5 maggio 1998, recante “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle 
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essivconnessi”, debbono essere 
effettuati con coibente di qualità e spessore aventi resistenza termica superiore ai valori 
indicati nella tabella seguente. 


I valori di resistenza R dell*isolante applicato devono essere deducibili dalla relativa 
documentazione tecnica indicante la conducibilità A e lo spessore d; il valore R = d / 
A (m? K/W) deve risultare maggiore dei valori di resistenza minima ammissibile in 
tabella. 


6 Di cui all’articolo 17 della delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003. 
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3. TIPOLOGIE DI PARETI E COPERTURE PER CAMPI DI TRASMITTANZA 
TERMICA K 
K parete/copertura| 1 TIPOLOGIE DI STRUTTURA DI RIFERIMENTO" 
0,7+0,9 Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) con pannello coibente da 3 cm 
Parete in blocchi cavi di calcestruzzo (di seguito: cls), 30 cm con 3 cmdi isolamento 
Copertura piana in latero-cemento isolata con coibente 3 cm 
Copertura a falda inclinata in latero-cemento + solaio sottotetto în latero-cemento non 
isolati 
0,9+1,1 Parete in cls in opera + pannello coibente da 3 cm 
Parete a cassa vuota in laterizio forato senza isolamento 
Parete a cassa vuota in cls + pannello coibente da 3 cm 
Parete a cassa vuota in cls e laterizio non isolata 
Pannello leggero con isolamento da 4 cm 
1,1+1,3 Parete in cls alleggerito (20 cm) 
Parete a cassa vuota in laterizio forato e pieno senza isolamento 
Copertura a falda con tegole + solaio sottotéttovin latero-cemento 
non isolato 
1,3+1,6 Parete in laterizio pieno (35 cm) non isolata 
Parete monolitica in roccia naturale (50\cm) non isolata 
Copertura piana in latero-cemento non’isolata 
Soletta in legno con camera d'aria 
1,6+1,8 Parete in laterizio pieno (25 cmyYnon isolata 
> 1,8 Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) non isolata 


Parete di cls non isolata 
Parete in blocchi cavidicis (30 cm) non isolata 
Parete a cassa vuota‘in cls non isolata 


4. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE” DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


? Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il 
gas718 settembre 2003, n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n.7 - Impiego di impianti fotovoltaici di potenza 


elettrica inferiore a 20 KW 
1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001): 


Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: 
Sotto-tipologia di intervento: 


Settore di intervento: 
Tipo di utilizzo: 


installazione di impianti.” per la 
valorizzazione delle fontiv rinnovabili 
presso gli utenti finali 


tabella B, tipologia di intervento n. 12 
tabella A, tipologia di\intervento n. 4 
impiego di impianti fotovoltaici di 
potenza elettric®inferiore a 20 kW 


1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione? Valutazione standardizzata 


Impianto fotovoltaico di potenza elettrica < 20 
kW 

Risparmio specifico lordo di energia primaria RSL = KW x heq x ki x 0,22 10° tep /anno 
conseguibile per singola unità fisica di riferimento: dove: 


Unità fisica di riferimento: 


» kW,èla potenza di picco dell’impianto 
espressa in kW 

e haéricavabile dalla tabella riportata qui di 
seguito 

è kiè un coefficiente che varia in funzione 
dell’inclinazione f dei moduli fotovoltaici 
rispetto all’orizzontale. (ki = 0,70 se fp è 
maggiore di 70°, negli altri casi k, = 1). 


Tipo I 


Tipi di Titoli di Efficienza\Energetica riconosciuti all’intervento* 


! Nella presente,schéda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, deltcommercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato néNSupplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
2001, recante.“Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica 
negli usi.finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 
2 Nella*présente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 maggio 
20017recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”. 
3 Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003. 
4 Di cui all’articolo 17 della delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 
n. 103/2003. 
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Tabella per la determinazione del coefficiente h_y [h/anno]: 


h 


Fascia solare Province ea 
[h/ anno] 
Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, a 
1 Bolzano, Como, Cunco, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 1282 


Novara, Padova, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Torino, Trièste, 
Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza _| 
Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara; 
Firenze, Forlì, Genova, Isernia, La Spezia, Lucca, Massa G,, 
2 Modena, Parma, Derugina, Pesaro, Piacenza, Ravenna-Reggio 1424 
Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, 
Teramo, Terni, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo 

Avellino, Benevento, Cagliari, Campobasso, Chieti} Foggia, 

3 Frosinone, Grosseto, Imperia, Livorno, Maceratà Matera, Pescara, 1567 
Pisa, Potenza, Roma 

Bari, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Crotonè»Latina, Lecce, 
4 Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, 1709 
Taranto, Vibo Valenzia 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Enna, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani 


1852 


2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


e Peri moduli fotovoltaici è richiesta la certificazione in relazione alla rispondenza 


alle norme: 
-  CEIEN 61215 per imoduli in silicio cristallino 
-  CEIEN 61646 peri moduli in silicio amorfo 


In tutti i casi in cui rientrano hel campo di applicazione della norma CEI EN 61000- 
3-2 gli “inverter” devorte èssere costruiti in conformità alla norma stessa per quanto 
riguarda i disturbi condotti lato c.a. e devono comunque essere conformi a tutte le 
norme di prodotto per.questo tipo di dispositivo. 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE’ DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comma 3, delibera dell’ Autorità per l'energia elettrica e il 
gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 
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Scheda tecnica n. 8 — Impiego di collettori solari per la produzione dî 
acqua calda sanitaria 


1. ELEMENTI PRINCIPALI 


1.1 Descrizione dell’intervento 


Tipologia di intervento: installazione di impianti per la 
valorizzazione delle (forniti rinnovabili 
presso gli utenti finali 


Decreto ministeriale elettrico 24 aprile tabella B, tipologia.diqntervento n. 12 
2001": 

Decreto ministeriale gas 24 aprile 2001”: tabella A, tipologia/di intervento n. 4 
Sotto-tipologia di intervento: impiego di collettori solari per la 


produzione%di acqua calda sanitaria 


Settore di intervento: sè 
Tipo di utilizzo: produzione di acqua calda per uso sanitario 


! Nella presente,scheda per “decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001” si intende il decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 24 
aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, 
del 22 maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento 
dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n679? 

2 Nella presente scheda per “decreto ministeriale gas 24 aprile 2001” si intende il decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117, del 22 
maggio 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e 
Sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, 


n. 169° 
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1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria 


Metodo di valutazione? 


Valutazione standardizzata 


Unità fisica di riferimento: 


unità di superficie di collettore installato (1°) 


Risparmio lordo di energia primaria 
conseguibile per impianto 

(S = superficie in mî di collettori solari 
installati nell’impianto) 


RL=RSL x S 
tep 10°/anno impianto solare iùistallato 


Risparmio specifico lordo per unità di 
superficie di collettori solari (RSL): 


RSD 
(tep 10°/anno/ m° di superficie collettori solari) 


Tipo di collettori solari 


Tipi di Titoli di Efficienza Energetica 
riconosciuti all’intervento* 


Piani Sotto vuoto 
Fascia solare (vedi tabella in calce alla Spianata li Dapianio untegrafo di 
scheda) sostituito sostituito 
Boiler Gasygasolio Boiler Gas, gasolio 
elettrico elettrico 
1 122 61 153 
2 165 82 192 
3 181 90 209 
4 228 113 249 
5) 247 123 269 


Tipo I per risparmi ottenuti con collettori installati ad 
integrazione o in sostituzione di boiler elettrico 

Tipo Il per risparmi ottenuti con collettori installati ad 
integrazione o in sostituzione di impianto a gas 

Tipo III per risparmi ottenuti con collettori installati ad 
integrazione o in sostituzione di impianto a gasolio 


3 Direui all’articolo 3 della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 


n, 103/2003. 


4 Di cui all’articolo 17 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, 


n. 103/2003. 
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NORME TECNICHE DA RISPETTARE 


e I collettori solari considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei ‘tifoli 
energetici, con riferimento all’articolo 6, lettera c), dei decreti ministeriali 24-aprile 
2001, e del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 2 
aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, déb-5 maggio 


Curva minima 


S 
lo») 


ii 
“ 


2 
DI 


S 
VI 


rendimento 
2 
A 


‘S 
(Sì 


a 
LS) 


Q 
pes 


(©) 


0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 
delta T/G 


Prestazioni minime ammissibili 


e 1998, recante “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici$e-degli impianti ad essi connessi”, debbono avere valore di 
rendimento termico superiore ai valori riportati in figura. La curva di figura fa 
riferimento al rendimento determinato secondo le prescrizioni della norma UNI 
8219. 
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2. FASCE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE DEL TERRITORIO ITALIANO 


Fascia solare 


PROVINCE 


Fascia 1 


Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Como, 
Cuneo, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, 
Pistoia, Pordenone, Prato, Torino, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, 
Verona, Vicenza 


Fascia 2 


Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì 
Genova, Isernia, La Spezia, Lucca, Massa C., Modena, Pafma, Perugia, 
Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, \Rovigo, Salerno, 
Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo 


Fascia 3 


Avellino, Benevento, Cagliari, Campobasso, Chiéti, ‘Foggia, Frosinone, 
Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Matera, Pesgàra Pisa, Potenza, Roma 


Fascia 4 


Bari, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Crotone, Latina) Lecce, Messina, Napoli, 
Nuoro, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Vibo-Valenzia 


Fascia 5 


Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza» Etna, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
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Trapani 


3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA CONSERVARE 


Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. 


5 Rispetto a quanto specificato all’articolo 14 comnìa.3/ delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il 


gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003. 


04A08135 


DELIBERAZIONE 20 luglio 2004. 


Integrazione della deliberazione dell’Autorità’per l’energia 
elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04; per'l’adeguamento 
della disciplina dello scambio di energia\elettrica. (Delibera- 
zione n. 122/04). 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 20 luglio2004; 
Visti: 
la legge 14 novembre 1995, n. 481; 


il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di 
seguito: decreto legislativo n. 79/99); 

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di 
seguito: decrete-legislativo n. 379/03); 

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas (di*seguito: l’Autorità) 1° aprile 2003, n. 27/03 
(di seguito:deliberazione n. 27/03); 

la( deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2003, 
n. 67/03-(di seguito: deliberazione n. 67/03); 

l'allegato A alla deliberazione dell’Autorità 
30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione 
n. 168/03); 


la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: delibera- 
zione n. 5/04); 


gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività pro- 
duttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un 
sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto 
di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell’e- 
nergia elettrica e su un mercato del servizio di dispac- 
ciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 
2004); 

l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 
27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione 
n. 48/04); 

il documento per la consultazione approvato in 
data 15 giugno 2004 recante «Schema di modificazione 
della disciplina di merito economico in materia di 
scambio dell’energia elettrica» (di seguito: documento 
per la consultazione 15 giugno 2004); 

Considerato che: 

con la deliberazione n. 48/04 l’Autorità ha avviato 
il dispacciamento di merito economico per l’anno 
2004, definendo altresì le connesse disposizioni in 
materia di adeguatezza della capacità produttiva del 
sistema elettrico nazionale e di attuazione della delibe- 
razione n. 5/04; 
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la deliberazione n. 48/04 prevede una disciplina 
aderente alle esigenze poste dalla società Gestore della 
rete della trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il 
Gestore della rete) per l’operatività del Sistema Italia 
2004 senza partecipazione attiva della domanda, che 
trova applicazione sino al termine di tale fase, fissato 
non anteriormente al 31 dicembre 2004; 


la deliberazione n. 48/04 prevede che l’energia 
elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al 
medesimo Gestore per lo scambio di energia elettrica 
sia valorizzata per fascia oraria e che l’energia elettrica 
venduta dai soggetti produttori nei mercati dell’energia 
sia valorizzata su base oraria; 


la differente valorizzazione di cui al precedente ali- 
nea può indurre distorsioni nelle scelte dei produttori 
circa la destinazione dell’energia elettrica prodotta al 
sistema delle offerte o ai contratti di compravendita sti- 
pulati al di fuori del medesimo sistema, comportando 
un aumento del costo medio dello scambio di energia 
elettrica; 


l’art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04 
prevede che l'Autorità vigili sul comportamento degli 
operatori di mercato al fine di rilevare eventuali com- 
portamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla 
differente valorizzazione dell’energia elettrica nell’am- 
bito dello scambio di energia elettrica e dei mercati del- 
l’energia; 


con lettera in data 3 giugno 2004, prot. PB/M04/ 
1868/cp l'Autorità ha chiesto alla società Gestore del 
mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mér- 
cato) di verificare se la dinamica della liquidità dèl.mer- 
cato del giorno prima e dei prezzi registrati n'el’mede- 
simo, lato acquisto e specialmente nelle or&di’ fascia 
oraria F4, possa essere ascritta a comportàmenti degli 
operatori inquadrabili nella fattispecié).di cui al- 
l’art. 23, comma 23.8, della deliberazion®en748/04; 


con lettera in data 4 giugno 2004, prot. GME/ 
P2004000600, il Gestore del mercato”ha confermato 
all'Autorità che in alcuni giorni è-stata effettivamente 
ravvisata l’esistenza di comportamenti da parte dei pro- 
duttori che possono essere inquadrati nella fattispecie 
di cui all’art. 23, comma «23,8, della deliberazione 
n. 48/04; 


1 comportamenti dik.cui ai precedenti alinea pos- 
sono essere evitati prevedéndo un adeguamento della 
disciplina dello scambio dell’energia elettrica; 


gli esiti della consultazione hanno manifestato un 
sostanziale consense circa l’analisi delle problematiche 
emerse in merito all’applicazione della vigente disci- 
plina dello scambio dell’energia elettrica contenuta nel 
documento per la consultazione 15 giugno 2004, 
lamentando “principalmente che il possibile adegua- 
mento avvenga in corso d’anno 2004; e che la società 
Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l’Acquirente 
Unico), ovvero il maggiore utente del servizio di scam- 
bio, ha espresso con lettera in data 1° luglio 2004 pieno 
accordo circa la soluzione di adeguamento prospettata 
nel predetto documento per la consultazione; 
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quanto all’implementabilità dell'adeguamento 
della disciplina dello scambio dell’energià elettrica 
come prefigurato nel documento per la*consultazione 
15 giugno 2004, il Gestore della rete. ha comunicato 
con lettera in data 23 giugno 2004 (prot. AD/ 
P2004000 194) che le attività di svilàppo e messa a 
punto delle procedure operative penl’implementazione 
del suddetto adeguamento richiedono circa due mesi 
prima della loro piena operatività. 


Considerato inoltre cheAcon nota prot. GRTN/ 
P2004009381 del 30 aprile=2004 (prot. Autorità 11529 
del 5 maggio 2004), il Gestore della rete ha segnalato 
all'Autorità alcune incertezze interpretative in merito 
alla stipula dei contratti*di dispacciamento e trasporto 
di cui all’art. 7 della deliberazione n. 48/04. 


Ritenuto: 


necessario“prevedere un adeguamento della disci- 
plina dello scambio dell’energia elettrica al fine di pre- 
cludere la, possibilità di esercitare comportamenti 
opportuniStici volti a trarre vantaggio dalla differente 
valorizzazione dell’energia elettrica nell’ambito dello 
scambio.e dei mercati dell’energia; 


opportuno, visti i tempi tecnici necessari all’imple- 
mentazione operativa stimati dal Gestore della rete di 
cui al primo «considerato», prevedere il differimento 
della entrata in vigore dell'adeguamento alla disciplina 
dello scambio dell’energia elettrica al 1° ottobre 2004, 
al fine di consentire al Gestore della rete gli appresta- 
menti necessari alle procedure attualmente vigenti, 
nonché l’eventuale completamento nel mese di luglio 
2004 delle coperture dal rischio prezzo degli acquisti di 
energia elettrica nel sistema delle offerte intestati 
all’Acquirente Unico, come da questi segnalato in fase 
di formulazione di osservazioni al documento per la 
consultazione 15 giugno 2004; 


opportuno evitare il permanere delle incertezze 
interpretative di cui all’ultimo «considerato», preci- 
sando le disposizioni relative alla stipula dei contratti 
di dispacciamento e trasporto di cui all’art. 7 della deli- 
berazione n. 48/04; 


Delibera: 


1. di modificare l’allegato A alla deliberazione del- 
l’Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come segue: 


dopo il comma 5.5 è inserito il comma seguente: 


«5.6 Entro il giorno venticinque del mese succes- 
sivo a quello di competenza l’utente del dispacciamento 
comunica al Gestore della rete, con le modalità definite 
dal medesimo Gestore della rete: 

a) lenergia elettrica immessa in ciascuna ora 
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di compe- 
tenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e 
relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel 
contratto di dispacciamento dallo stesso concluso; 

b) l’energia elettrica immessa in ciascuna ora 
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di compe- 
tenza, nei punti di immissione non trattati su base ora- 
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ria determinata ai sensi dell’art. 14, comma 14.7, e rela- 
tivi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel con- 
tratto di dispacciamento dallo stesso concluso; 


all’art. 7, comma 7.4, le parole «comma 6.1, lettera 
e)» sono sostituite dalle parole «comma 6.1, lettera c)»; 


dopo il comma 22.1 sono aggiunti i commi seguenti: 


«22.1.1 Entro il giorno venticinque del mese suc- 
cessivo a quello di competenza, l’utente dello scambio 
comunica al Gestore della rete, con le modalità definite 
dal medesimo Gestore della rete, l’energia elettrica ven- 
duta dall’utente dello scambio di tale contratto ai sensi 
del comma 22.1 per ciascuna ora del mese di compe- 
tenza.» 


all’art. 22, comma 22.4, lettera a), le parole «di cui 
all’art. 5» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 5, 
commi 5.5 e 5.6»: 


il comma 23.2 è sostituito dal comma seguente: 


«23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 è pari in cia- 
scun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi 
del mercato del giorno prima di cui all’art. 19, com- 
ma 19.4, lettera c), nelle ore appartenenti alla predetta 
fascia del mese considerato.» 


dopo il comma 23.2 è aggiunto il comma seguente: 


«23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei 
prezzi di cui al comma 23.2, si utilizzano per la ponde- 
razione le stesse quantità orarie di energia utilizzate 
dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo 
unico dell’energia elettrica acquistata nel mercato dél 
giorno prima.» 


dopo l’art. 23 è aggiunto l’articolo seguente: 


«Art. 23.1 
Corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell’e- 
nergia elettrica 

«23.1.1 Entro il giorno trenta del mesè successivo a 
quello di competenza, il Gestore dellaà4rete calcola per 
ciascun contratto per lo scambio delbenergia elettrica 
il corrispettivo di non arbitraggiovnello scambio dell’e- 
nergia elettrica pari, per ciascuna.delle fasce orarie FI, 
F2, F3 e F4, a: 


VO PROP + (EI, — EPrs) Pg Y (Elhri — EP) 
hFi hFi 
dove: 

Pie? è il prezzo\di cui all'articolo 19, comma 


19.4, Ieitera c), registrato nel mercato del giorno prima 
nell’ora = appartenente alla fascia oraria Fi; 

Elnpi, è V’energia elettrica imputata in immissione 
al contratto, ,di\cui all’art. 22, comma 22.4, lettere da 
a) a d), e relativa all’ora A della fascia oraria Fi; 

EPnpis©v'energia elettrica imputata in prelievo al 
contratto; di cui all’art. 22, comma 22.5, lettera b), e 
relativa all’ora A della fascia oraria Fi; 

P} è il prezzo medio per la regolazione economica 
dello scambio dell’energia elettrica nella fascia oraria 
Fi, di cui all’art. 23, comma 23.2; 


Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e FA. 
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23.1.2 Entro il giorno quindici del secondoxmese suc- 
cessivo a quello di competenza l’utente dello scambio 
paga al Gestore della rete, se negativo» ovriceve dal 
Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al 
comma 23.1.1.» 


all’art. 43, al comma 43.1, alle léttere 4), 5) e c), le 
parole «mese precedente» sono $ostituite dalle parole 
«mese di competenza»; 


all’art. 43, al comma 43.1, alla letterd d), le parole 
«i proventi del Gestore della retè connessi con l’applica- 
zione del corrispettivo a copertura dei costi derivanti 
dalla differenza tra perdite éffettive e perdite standard 
nelle reti di cui all’art.(46» sono sostituite dalle parole 
«il saldo tra i proventi.e gli oneri maturati dal gestore 
della rete nel mesesdi competenza in applicazione del 
corrispettivo di cuiall’art. 23.1»; 


all’art. 49, comma 49.2, le parole «corrispettivo uni- 
tario a copertura dei costi per la remunerazione del ser- 
vizio di intertompibilità del carico» sono sostituite 
dalle parole, «corrispettivo unitario a copertura dei 
costi connessi con la riconciliazione 2001»; 


2. di/pubblicare l’allegato A alla deliberazione del- 
l’Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 risultante dalle 
modificazioni introdotte con il presente provvedi- 
mento; 


3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gaz- 
Zetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito 
internet dell’Autorità: www.autorita.energia.it, affin- 
ché entri in vigore dal 1° ottobre 2004. 

Milano, 20 luglio 2004 
Il presidente: ORTIS 


04A08130 


DELIBERAZIONE 22 luglio 2004. 


Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° novem- 
bre 2004-30 settembre 2005. (Deliberazione n. 125/04) 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 22 luglio 2004; 
Visti: 
il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744; 
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; 


la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 
n. 481/95); 


il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540; 
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/01; 


la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; 


la delibera dell’Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98; 
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la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00; 

la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, 
n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell’Au- 
torità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: delibera- 
zione n. 236/00); 

la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, 
n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di 
seguito: deliberazione n. 237/00); 

la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2001, 
n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01); 

la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, 
n. 311/01; 

la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, 
n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02); 

la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2002, 
n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02); 

la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2002, 
n. 221/02; 

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; 

la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, 
n. 138/03; 

la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, 
n. 152/03; 
la deliberazione dell’Autorità, 30 gennaio 2004, 
n. 4/04; 

la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04; 


Considerato che: 


l’art. 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevedé 
che l’Autorità promuova la tutela degli interessi ‘di 
utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffa- 
rio con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela 
ambientale e di uso efficiente delle risorse; 


l’art. 2, comma 12, lettera c), della legge n.'481/95, 
prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgi- 
mento dei servizi, in modo che tutte le tagionevoli esi- 
genze degli utenti siano soddisfatté garantendo il 
rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la 
salute degli addetti; 


l’art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede 
che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono 
tenute a fornire all’Autorità, oltrè a notizie e informa- 
zioni, la collaborazione per adempimento delle loro 
funzioni; 

con la deliberazionesn. 236/00, l'Autorità ha impo- 
sto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l’ob- 
bligo di effettuare un \humero minimo di misure del 
grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di 
distribuzione da essi gestito; 

una adeguata odorizzazione del gas consente di 
avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, 
limitare i risehinderivanti dall’utilizzo del gas; 

la delibèrazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe 
di distribuzione del gas siano adeguate al potere calori- 
fico superiore del gas, individuato sulla base delle parti- 
colari modalità di calcolo di cui all’art. 16 della mede- 
sima deliberazione; 

la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell’eroga- 
zione di tutti 1 servizi del mercato del gas naturale, l’e- 
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sercente adegui la determinazione del corrispéttivo per 
il servizio erogato al potere calorifico superiore effet- 
tivo; 


il funzionamento in condizioni, di, sicurezza delle 
apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende 
dai valori di pressione relativa del-gas; 


i controlli tecnici relativi alkgrado di odorizzazione, 
al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione 
relativa del gas devono essere)effettuati secondo una 
procedura standardizzata esresa preventivamente nota 
agli esercenti; 


la deliberazione n.*104/02 prevede la possibilità di 
affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi 
economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, 
nonché controlli\exspezioni, a persone, ditte o istitu- 
zioni, aventi alta) comprovata e documentata espe- 
rienza; 


la deliberazione n. 199/01 prevede la possibilità di 
avvalersi» per l'effettuazione di controlli tecnici, della 
collaborazione della Guardia di finanza, nell’ambito e 
con le modalità previste dal protocollo d’intesa con la 
medesima. 


Ritenuto opportuno: 


svolgere, nel periodo 1° novembre 2004 - 30 set- 
tembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odo- 
rizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed 
alla pressione relativa del gas, nei confronti delle 
imprese di distribuzione; 


dare mandato al direttore generale dell’Autorità 
affinché: 


a) definisca la procedura per lo svolgimento dei 
controlli tecnici di cui al precedente alinea; 


b) pubblichi la procedura di cui alla precedente 
lettera a) nel sito internet dell’Autorità www.autorita.e- 
nergia.it. e la comunichi alle principali associazioni di 
categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la 
conoscenza e l’ordinato svolgimento; 


avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli 
tecnici, della stazione sperimentale per i combustibili, 
con sede in S. Donato Milanese (di seguito: stazione 
sperimentale per i combustibili), in possesso di compro- 
vata e documentata esperienza in materia e istituzional- 
mente preposta a tali fini; 


avvalersi, per l’effettuazione dei medesimi con- 
trolli, della collaborazione della Guardia di finanza, 
nell’ambito e con le modalità previste dal protocollo 
d’intesa con la medesima; 


Delibera 


di svolgere, nel periodo 1° novembre 2004 - 30 set- 
tembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odo- 
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rizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed 
alla pressione relativa del gas, nei confronti delle 
imprese di distribuzione; 


di dare mandato al direttore generale dell’Autorità 
affinché: 
a) definisca la procedura per lo svolgimento dei 
controlli tecnici di cui al punto precedente; 


b) pubblichi la procedura di cui alla precedente 
lettera a) nel sito internet dell’Autorità www.autorita.e- 
nergia.it. e la comunichi alle principali associazioni di 
categoria dei distributori di gas; 


di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli 
tecnici, della stazione sperimentale per i combustibili, 
in possesso di comprovata e documentata esperienza 
in materia e istituzionalmente preposta a tali fini; 


di avvalersi, per l’effettuazione dei medesimi con- 
trolli, della collaborazione della Guardia di finanza, 
nell’ambito e con le modalità previste dal protocollo 
d’intesa con la medesima; 


di pubblicare il presente provvedimento nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito inter- 
net dell'Autorità www.autorita.energia.it; 


di dare mandato al direttore generale per le azioni a 
seguire. 


Milano, 22 luglio 2004 


Il presidente: ORTIS 
04A08129 


DELIBERAZIONE 22 luglio 2004. 


Approvazione del codice di condotta commerciale per la ven- 
dita di gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 126/04). 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRIGA E IL GAS 


Nella riunione del 22 luglio 2004; 
Visti: 
la legge 14 novembre(1995, n. 481 (di seguito: legge 
n. 481/95); 


la direttiva 2003/SSYCE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale e che 
abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 
2003/55/CE); 

il decretOegislativo 15 gennaio 1992, n. 50; 

il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; 

il deòreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di 
seguito: decreto legislativo n. 164/00); 


il decreto del Ministro delle attività produttive 
24 giugno 2002; 


la deliberazione dell’Autorità per l'energia élettrica 
e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 1999>n. 42/99; 


la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2000, 
n. 47/00; 


la deliberazione dell’Autorità=?3 agosto 2000, 
n. 149/00 (di seguito: deliberazionen."149/00); 


la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, 
n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00); 


la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2001, 
n. 184/01; 


la deliberazione (dell'Autorità 18 ottobre 2001, 
n. 229/01 (di seguito:*deliberazione n. 229/01); 


la deliberazionèe»dell’Autorità 12 dicembre 2002, 
n. 207/02; 


la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, 
n. 138/2003 (disseguito: deliberazione n. 138/2003); 


la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2003, 
n. 152/03; 


laxdeliberazione dell’Autorità 18 marzo 2004, 
n. 40404; 


il documento per la consultazione diffuso dall’Au- 
torità in data 31 luglio 2003 recante codice di condotta 
commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti 
finali. 


Considerato che: 


l'Autorità ha dato ‘avvio, con deliberazione 
n. 149/00, al procedimento per la formazione, tra gli 
altri, del provvedimento di definizione del codice di 
condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai 
clienti finali (di seguito: codice di condotta commer- 
ciale), in attuazione dell’art. 18, comma 3, del decreto 
legislativo n. 164/00; 


per effetto dell’art. 22, comma 2, del decreto legi- 
slativo n. 164/00, dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti 
finali sono liberi di acquistare il gas da qualsiasi eser- 
cente autorizzato a svolgere l’attività di vendita di gas 
naturale (di seguito: esercente); 


la completa liberalizzazione del mercato del gas 
pone l’esigenza di innalzare il livello di tutela dei clienti 
fmali, al fine di consentire una scelta informata tra le 
offerte contrattuali; 


la direttiva 2003/55/CE prevede tra l’altro che gli 
Stati membri adottino misure affinché ai clienti finali 
sia garantito il diritto a un contratto con il fornitore 
che specifichi alcune condizioni essenziali, che devono 
essere eque e comunicate prima della conclusione del 
contratto; che sia garantita la comunicazione preven- 
tiva di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali 
ed economiche, unitamente all’informazione riguardo 
il diritto di recesso; che sia garantita la trasmissione di 
informazioni trasparenti sui prezzi e sulle condizioni 
tipo relative all’accesso ai servizi del gas; che i consu- 
matori siano protetti da metodi di vendita sleali ed 
ingannevoli; 
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l’Autorità ha diffuso in data 31 luglio 2003 un 
documento per la consultazione al fine di definire un 
codice di condotta commerciale recante disposizioni 
volte a: 


fissare le regole generali di correttezza da osser- 
vare nella promozione delle offerte contrattuali; 


indicare le informazioni minime relative alle 
condizioni economiche e contrattuali di un’offerta da 
rendere note ai clienti finali prima della conclusione 
del contratto, allo scopo di garantire un’effettiva tra- 
sparenza delle condizioni contrattuali e consentire una 
scelta consapevole tra le offerte; 


definire il contenuto minimo essenziale dei con- 
tratti sottoscritti dai clienti finali; 


la definizione da parte dell’Autorità di un codice di 
condotta commerciale vincolante per tutti gli esercenti 
l’attività di vendita di gas naturale non preclude agli 
esercenti medesimi la possibilità di definire su base 
volontaria e di offrire in modo trasparente e nel rispetto 
del principio di non discriminazione, ulteriori garanzie 
a beneficio dei clienti finali; 


Ritenuto che: 


sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni 
favorevoli formulate dai soggetti partecipanti alla con- 
sultazione, definire un codice di condotta commerciale 
di cui all’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 
n. 164/00, che contenga, in coerenza con i principi di 
cui alla direttiva 2003/55/CE, disposizioni tali da 
garantire misure idonee a tutelare 1 clienti finali‘preve- 
dendo, in particolare: 


le modalità e i contenuti delle informazioni che 
gli esercenti sono tenuti a fornire ai clientisfinali; 


gli elementi essenziali del contratto; 


la procedura che gli esercenti)sono tenuti a 
seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole 
contrattuali prima della scadenza déi'contratti; 


gli indennizzi automaticiva favore dei clienti 
finali in caso di violazione da-parte degli esercenti di 
talune clausole contrattuali specificamente indicate nel 
codice di condotta commerctiale e in caso di mancato 
rispetto della procedura‘discui alla precedente lettera c); 


sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indi- 
cazioni emerse nel.Cefso della consultazione; 


limitare l’ambito di applicazione del codice di con- 
dotta commerdiale ai soli clienti finali che non rien- 
trano tra le ‘categorie previste dall’art. 22, comma 1, 
del decretodlegislativo n. 164/00; 


prevedere che l’obbligo per gli esercenti di corri- 
spondere indennizzi automatici ai clienti finali sia rife- 
rito, come previsto dall’art. 2, comma 12, lettera g), 
della legge n. 481/95, al mancato rispetto di talune 
clausole contrattuali indicate dall’Autorità ma definite 
nel loro contenuto dagli esercenti; 
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non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte 
avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, 
che hanno in particolare richiesto di: 


limitare il riconoscimento del dîritto di recedere 
senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti 
stipulati in luoghi diversi dai localilÎcommerciali degli 
esercenti o mediante forme di )comunicazione a 
distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per 
scopi estranei alla loro attivitàxprofessionale; ciò non è 
opportuno in considerazione, della necessità di tutelare 
tutti i clienti finali che, alla-luCe dell’attuale assetto del 
mercato e dello stato di effettivo sviluppo della concor- 
renza, non sono dotatidi ùn’efficace capacità di nego- 
ziare i propri contratti; 


non imporréxagli esercenti l’obbligo di offrire, 
tra le altre, le condizioni contrattuali definite dall’Auto- 
rità con deliberazione n. 229/01; ciò non è attualmente 
opportuno in vista dell’obiettivo perseguito da questa 
Autorità di Contemperamento delle esigenze, da un 
lato, di promozione della concorrenza e, dall’altro, di 
tutela dei-clienti e della conseguente necessità di offrire 
a questi ultimi uno schema di riferimento delle condi- 
zioni centrattuali unitamente alle condizioni economi- 
chedi riferimento, in virtù delle previsioni di cui alla 
deliberazione n. 138/03, affinché sia consentita una 
scelta consapevole tra le differenti offerte; 


sia opportuno, limitatamente ai contratti stipulati 
a decorrere dal 1° gennaio 2003 dai clienti finali che 
hanno esercitato la facoltà di stipulare contratti con- 
nessa alla condizione di idoneità e il cui contenuto non 
risponde ai requisiti definiti dal codice di condotta 
commerciale, stabilire che gli esercenti trasmettano a 
questi clienti, entro la data di entrata in vigore del 
codice di condotta commerciale, un documento infor- 
mativo nel quale siano descritti gli elementi essenziali 
del contratto definiti dal codice di condotta commer- 
ciale e non esplicitati nell’originario contratto; 


sia opportuno stabilire a carico degli esercenti la 
consegna ai propri clienti di un prospetto informativo, 
predisposto dall'Autorità, che illustri contenuti e fina- 
lità del codice di condotta commerciale e fornisca le 
indicazioni necessarie al fine di consentire ai clienti 
medesimi una verifica in ordine alla conformità del 
contratto proposto alle disposizioni contenute nel 
codice di condotta commerciale stesso; 


sia opportuno abrogare il codice di condotta com- 
merciale di cui alla deliberazione n. 237/00 dalla data 
di entrata in vigore del codice di condotta commerciale 
di cui alla presente deliberazione; 


Delibera 


di approvare il codice di condotta commerciale per la 
vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato alla pre- 
sente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 


di fissare al 1° novembre 2004 la data di entrata in 
vigore del codice di condotta commerciale di cui all’al- 
legato A della presente delibera; 
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di stabilire che, con riferimento ai contratti stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondono ai 
requisiti di cui all’art. 11 del codice di condotta com- 
merciale di cui all’allegato A della presente delibera, 
gli esercenti trasmettano ai propri clienti entro il 
1° novembre 2004 un documento informativo nel quale 
sono descritte le clausole contrattuali di cui al mede- 
simo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto, 
e che i clienti interessati possano recedere senza oneri 
entro trenta giorni dal ricevimento del documento 
informativo; 

di pubblicare il presente provvedimento nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito inter- 
net dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www. 
autorita.energia.it); 


di abrogare il codice di condotta commerciale di cui 
alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nel sup- 
plemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, dalla data di entrata 
in vigore del codice di condotta commerciale di cui 
all’allegato A della presente delibera. 


Milano, 22 luglio 2004 
Il Presidente: ORTIS 


ALLEGATO 4 


CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE 
PER LA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI 


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. 
Definizioni 


1.1. Ai fini del presente codice di condotta commerciale si adot- 
tano in quanto compatibili le definizioni\dîYcui alla deliberazione 
18 ottobre 2001, n. 229/2001, pubblicatà mella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale n. 287 dell’11 dicembre 2001/ 


Att, 2. 


Oggetto e dmbito di applicazione 


2.1. Il presente codie®&di condotta commerciale stabilisce norme 
che regolano i rapporti tra gli esercenti l’attività di vendita di gas 
naturale (di seguito: ésèrcenti) e i clienti finali che non rientrano tra 
le categorie previste dall’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 
n. 164/00 (di seguito7elienti). 


Art. 3. 


Diffusione dell’informazione 


3.1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e 
non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte con- 
trattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze 
di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. 
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3.2. Gli esercenti rendono disponibili ai propri chienti)informa- 
zioni in merito alle modalità da seguire per una corretta e sicura 
gestione degli impianti di utenza, per l’uso sicuro”èd efficiente del 
gas e per il risparmio energetico. 


Art. 4. 


Criteri per la redazione dei contratti 


4.1.I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando 
un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensi- 
bile per tutti i clienti. 


Art. 5. 


Formazione del personale commerciale 


5.1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato a 
qualunque titolo dellèsattività finalizzate alla promozione di offerte 
contrattuali o alla tenclusione di contratti una formazione tale da 
garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del conte- 
nuto del codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai 
clienti, e ne garantiscono l’aggiornamento. 


TiroLO II 
CRITERI PER LA COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
Art. 6. 
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio 


6.1. AI fine di garantire un corretto confronto tra le diverse 
offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di 
fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque 
sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uni- 
formarsi ai seguenti criteri: 


a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servi- 
zio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, speci- 
ficando che saranno gravati dalle imposte; 


b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di 
gas, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in centesimi 
di euro per metro cubo; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa 
sono indicati in euro/cliente/anno; 


c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla 
precedente lettera 5) sono indicati nel loro valore unitario e sono 
accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applica- 
zione; 


d) peri corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indi- 
cata la frequenza dei possibili aggiornamenti e, qualora siano previsti 
criteri di indicizzazione diversi da quelli applicati per l'aggiornamento 
delle condizioni economiche di cui all’art. 2, comma 2.1 della delibera- 
zione 4 dicembre 2003, n. 138/03, devono essere fornite una descri- 
zione sintetica del criterio di indicizzazione, l’indicazione del valore 
unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi 
dodici mesi e l’indicazione del periodo durante il quale tale valore 
massimo è stato applicato. 


6.2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento 
informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informa- 
zioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 6.1, 
lettera a). 


6.3. Qualora le condizioni economiche offerte siano comunicate 
in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un 
altro esercente o alle condizioni economiche di cui all’art. 2, 
comma 2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 e succes- 
sive modificazioni e integrazioni, l’esercente rende disponibile almeno 
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uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per 
ottenere informazioni complete circa le condizioni economiche utiliz- 
zate come riferimento per la determinazione dello sconto. 


Art. 7. 


Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva 


7.1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della 
spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti 
dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione 
adottata, l’informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al prece- 
dente art. 6 e ai seguenti criteri: 


a) Vinformazione deve avere per oggetto la spesa complessiva 
risultante dall’applicazione su base annua di tutti i corrispettivi 
dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto, inclusi i 
corrispettivi dovuti dal cliente all’esercente a rimborso di prestazioni 
fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell’informa- 
zione, e per consumi di gas individuati ai sensi del comma 7.2; 


b) Vinformazione deve essere presentata fornendo separata 
evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi; 


c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verifi- 
carsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione 
deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa com- 
plessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni e al mancato 
verificarsi di tali condizioni; 


d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente 
al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti 
o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono 
escluse dal calcolo della spesa complessiva annua; 


e) qualora uno o più corrispettivi siano soggetti a indicizza- 
zione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, 
evidente e inequivocabile che l’informazione ha per oggetto un valoré 
indicativo e soggetto a variazione; 


f) Vinformazione deve essere associata all’indicaziohe, della 
durata del contratto, della località e della data o del period0 nel quale 
sono applicati i corrispettivi unitari utilizzati per il caleoloynonché 
della durata e delle eventuali condizioni limitative dell’offerta. 


7.2. Ai fini della diffusione delle informazioni/di cui al comma 
7.1, per l’applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo 
di gas la spesa complessiva annua è calcolata utilizzando uno o più 
volumi di consumo annuo di riferimento indicati nella tabella 1 alle- 
gata al presente codice. Qualora si utilizzi ùn volume di consumo 
annuo diverso da quelli indicati nella tabella 1, dève essere contestual- 
mente presentata anche l’informazione relativayalla spesa complessiva 
annua associata ai volumi di consumo annùo indicati nella tabella 1 
che risultano immediatamente inferiorè,e immediatamente superiore 
al volume di consumo prescelto. 


7.3. In presenza di condizioniveconomiche che prevedono l’artico- 
lazione del valore di uno o più corrispettivi su base stagionale, men- 
sile o giornaliera, deve essere@indicato il criterio di ripartizione dei 
volumi di consumo annuo di cuival precedente comma 7.2 adottato 
ai fini del calcolo della spesàtomplessiva annua. 


TrroLO III - OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROMOZIONE 
DELLE’ OFFERTE CONTRATTUALI 


Art. 8. 


Informazioni minime da fornire nei messaggi pubblicitari 


8.1. Pmessaggi pubblicitari che contengono informazioni relative 
alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali 
riportano, utilizzando modalità tali da garantirne una chiara perce- 
zione, almeno le seguenti informazioni: 


a) indicazione delle eventuali condizioni limitative dell’of- 
ferta; 
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b) indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi 
per ottenere le informazioni di cui all’art. 10. 


8.2. Qualora i messaggi pubblicitari riportino/informazioni rela- 
tive alle condizioni economiche dell’offerta esse si uniformano ai cri- 
teri previsti dal Titolo II. 


Art. 9. 


Riconoscibilità e regole di comportamento*‘del'personale commerciale 


9.1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilità del personale inca- 
ricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di 
offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. 


9.2. Qualora il cliente veniga Contattato in luoghi diversi dalla 
sede o dagli uffici commerciali dell’esercente o telefonicamente, il per- 
sonale commerciale si identifica/e: 


a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i pro- 
pri elementi identificativi e i recapiti dell’esercente; in caso di contatto 
solo telefonico fornisce ibrecapito telefonico dell’esercente; 


b) informa il Cliente che il contatto è finalizzato alla presenta- 
zione di un’offerta. contrattuale o alla conclusione di un contratto. 


Art. 10. 


Informazioni preliminari alla conclusione del contratto 


10.1/ In occasione della proposta di un’offerta contrattuale, qua- 
lufique’ sia la modalità con cui il cliente viene contattato, e in ogni 
easo prima della conclusione del contratto, il cliente deve ricevere le 
seguenti informazioni: 


a) Videntità dell’esercente e un suo recapito; 


b) le condizioni contrattuali previste dalla deliberazione 
18 ottobre 2001, n. 229/2001, e successive integrazioni e modifica- 
zioni, e le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 
4 dicembre 2003, n. 138/03, che il cliente può comunque scegliere; 


c) le condizioni contrattuali proposte dall’esercente indicate 
all’art. 11 del presente codice; 


d) i livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di 
competenza dell’esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, 
compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti 
dall’esercente, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato 
rispetto dei livelli di sua competenza, e i livelli effettivi di qualità rife- 
riti all’anno precedente; 


e) le eventuali condizioni limitative dell’offerta; 


f) le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del con- 
tratto, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente neces- 
sari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e i relativi 
costi; 


l g) la durata della validità dell’offerta e le modalità di ade- 
sione. 


10.2. Qualora le condizioni economiche dell’offerta contrattuale 
siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche 
offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni con- 
trattuali di cui al comma 10.1, lettera c) devono essere comunicate 
anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condi- 
zioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle 
oggetto dell’offerta. 


10.3. Qualora l’offerta contrattuale riguardi la fornitura con- 
giunta di gas e di energia elettrica, devono essere fornite le informa- 
zioni relative ai due servizi, nonché i vincoli e gli effetti derivanti dalla 
eventuale estinzione di uno solo dei due contratti. 


10.4. Qualora il contatto tra l’esercente e il cliente avvenga in un 
luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente, il personale com- 
merciale informa il cliente della facoltà di recesso di cui al successivo 
comma 12.3. 
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10.5. Qualora il contatto tra l’esercente e il cliente avvenga 
mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono 
la trasmissione immediata di documentazione scritta, l’esercente 
informa il cliente: 


a) prima di proporre l’adesione al contratto, circa le modalità 
attraverso le quali è possibile ottenere le informazioni di cui al comma 
10.1 in forma scritta; 


b) della facoltà di recesso di cui al successivo comma 12.4. 


TiTtoLO IV - CONTRATTO 
Art. ll. 


Contenuto dei contratti 


11.1. I contratti per la vendita di gas predisposti dagli esercenti e 
consegnati o trasmessi ai clienti ai sensi del successivo art. 12, conten- 
gono almeno: 


a) l'identità e l’indirizzo delle parti e l’indirizzo della forni- 
tura; 


b) l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, speci- 
ficando: 


I) le condizioni tecniche di erogazione del servizio; 
II) la data di avvio dell’esecuzione del contratto; 


III) la durata del contratto e le eventuali modalità di rin- 
novo; 


IV) le eventuali prestazioni accessorie; 


c) le condizioni economiche di fornitura del servizio e le 
modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adegua- 
menti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche 
delle prestazioni accessorie; 


d) le forme di garanzia eventualmente richieste al éliente e 
ogni altro onere posto a carico del cliente in relazione alla cofclu- 
sione o all’esecuzione del contratto; 


e) le modalità e la periodicità di rilevazione deconswmi ai fini 
della fatturazione, specificando, qualora il contratto, preveda letture 
periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due let- 
ture e le modalità di informazione del cliente circa. l'eventuale esito 
negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze; 


f) le garanzie riconosciute ai clienti perla verifica della corret- 
tezza della misurazione dei consumi; 


g) le modalità di fatturazione e lesmodalità di pagamento del 
servizio da parte del cliente, specificando: 


I) la periodicità di emissione-delle fatture; 


II) qualora sia previstàsl’emissione di fatture basate sulla 
stima dei consumi, il criterioadottato per la stima dei consumi; 


III) le modalità evi.termini per il pagamento delle fatture; 


h) le conseguenzedell’eventuale ritardo nel pagamento delle 
fatture, specificando: 


I) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente; 


II) il tempo minimo intercorrente tra l’invio al cliente del 
sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità; 


i) gliindennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di 
standard specifici di qualità commerciale se aggiuntivi rispetto a 
quelli previstirdalla normativa in vigore, e per i casi previsti dal suc- 
cessivo art. 14; 


j) le modalità con le quali il cliente formula all’esercente 
richieste di informazione e reclami, nonché le modalità di attivazione 
delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle contro- 
versie; 
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Art. 12. 


Consegna del contratto e diritto di ripensamento 


12.1. Prima della conclusione del contrattò»o èomunque entro 
dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche 
di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione 
immediata del documento l’esercente consegna,o trasmette al cliente 
in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del con- 
tratto unitamente alla nota informativa perl cliente finale di cui alla 
scheda 1 annessa al presente codice di condotta commerciale, di cui 
costituisce parte integrante e sostanzialeyche riporta in calce gli ele- 
menti identificativi dell’esercente e*dell’incaricato che ha proposto o 
concluso il contratto. 


12.2. In qualunque moménito Successivo all’esecuzione del con- 
tratto, su richiesta, l’esercente trasmette al cliente una copia integrale 
del contratto, informandolo preventivamente circa le modalità di tra- 
smissione e l’eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione 
posti a suo carico. 


12.3. Qualora il‘eoNitratto sia stato concluso in un luogo diverso 
dai locali commeréiali) dell’esercente, il cliente può recedere senza 
oneri entro sette giorni decorrenti dalla data della conclusione. 


12.4. Qualora, il contratto sia stato concluso attraverso forme di 
comunicazionena distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 
dieci giorni. dal ricevimento del contratto. 


Art. 13. 


Termini e modalità di preavviso per la variazione 
unilaterale delle condizioni contrattuali 


13.1. Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è 
esplicitamente prevista la facoltà per l’esercente di variare unilateral- 
mente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustifi- 
cato motivo, il ricorso da parte dell’esercente a tale facoltà, l’esercente 
ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati 
con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto 
alla decorrenza delle variazioni. 


13.2. La comunicazione di cui al comma 13.1. non è dovuta in 
caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di 
clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento 
automatico. In questo caso il cliente è informato della variazione nella 
prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. 


13.3. La comunicazione di cui al comma 13.1. contiene, per cia- 
scuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: 


a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali 
risultante dalla modifica proposta; 


b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei conte- 
nuti e degli effetti della variazione proposta; 


c) la decorrenza della variazione proposta; 


d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del 
cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. 


TITOLO V - INDENNIZZI AUTOMATICI 
Art. 14. 


Casi di indennizzo automatico 


14.1. La violazione delle clausole contrattuali definite dall’eser- 
cente ai sensi dell’art. 11, comma 11.1, lettera e) limitatamente ai casi 
di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, lettera g) punto i), 
lettera 4) punto ii), comporta la corresponsione al cliente interessato 
di un indennizzo automatico pari a trenta euro. 


14.2. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.3 
comporta la corresponsione al cliente finale interessato di un inden- 
nizzo automatico pari a trenta euro. 
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14.3. Le modalità e i tempi per la corresponsione degli indennizzi 
automatici di cui ai commi 14.1 e 14.2 sono quelle previste dalla deli- 
berazione 2 marzo 2000, n. 47/00 e sue successive integrazioni o 
modificazioni. 


TABELLA 1 


Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della 
spesa complessiva annua di cui all'art. 7. 


Consumo (mc/anno) 
100 
250 
500 
1.000 
1.500 
2.500 
4.000 
10.000 
20.000 
100.000 
150.000 
200.000 
SCHEDA 1 

Nota informativa per il cliente finale 

Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturalé 


Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di 
scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura 
che meglio risponde alle proprie esigenze. 


Per garantire che i clienti dispongano degli elementi hecessari per 
poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base dixinformazioni 
chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità per l’energiaVelettrica e il 
gas ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte 
le società di vendita di gas naturale precise regole dieomportamento. 


1. Trasparenza delle proposte contrattuali. 


Chiunque entri in contatto con un cliente-.per proporgli un nuovo 
contratto deve sempre: 


identificarsi, specificare la societàydi vendita per cui opera e 
fornire i recapiti attraverso i quali può.essere contattata; 


offrire sempre al cliente laxpossibilità di sottoscrivere un con- 
tratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità 
per l’energia elettrica e il gas; 


fornire al cliente infommazioni dettagliate sul contratto propo- 
sto; 


specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere 
per l’avvio del servizio; 


indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire 
all’offerta contrattuale proposta. 


Se il clientèyiene contattato per telefono, il venditore deve indi- 
care come dttenere le informazioni in forma scritta. 


2. Il contratto. 


Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo della società di 
vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: 


tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; 
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la data di avvio del servizio e la durata del contratto: 
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; 


le eventuali garanzie che il cliente deve fornire'alla società di 
vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un dèposito cauzionale); 


tutti gli oneri e le spese a carico del clientè; 
come e quando saranno misurati i Consumi; 


quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il 
cliente dovrà pagarle; 


le conseguenze per il cliente ché non paga le bollette entro la 
scadenza prestabilita; 


i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un 
indennizzo automatico; 


come fare per ottenère intormazioni, presentare un reclamo 0 
risolvere una controvefsia Con la società di vendita. 


3. Documentazionè*e.diritto di ripensamento. 


Al momentordella sottoscrizione, il cliente deve ricevere una 
copia scritta del contratto. 


Se il gontratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o 
dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente 
o in unagentro commerciale), il cliente può recedere dal contratto 
senza/S$pesé entro sette giorni dalla stipulazione. 


Se,il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione 
a distanza (ad esempio, al telefono): 


entro dieci giorni la società di vendita deve inviare al cliente 
una copia scritta del contratto; 


il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni 
dal ricevimento del contratto. 


4. Riepilogo. 


Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verfi- 
chi quindi che chi le ha proposto il contratto: 


abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del 
gas; 


abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condi- 
zioni di riferimento definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas; 
abbia fornito informazioni chiare su: 
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; 
le altre spese a carico del cliente previste dal contratto; 
la durata del contratto; 
come e quando saranno misurati i consumi; 
con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio; 
i tempi per l’avvio del servizio; 
abbia consegnato una copia scritta del contratto; 
abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali 
indicate dall’Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota infor- 
mativa. 
Società di vendita 


Incaricato che ha proposto il contratto 


Denominazione dell’offerta contrattuale 


04A08136 
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CIRCOLARI 


PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 


CIRCOLARE 15 luglio 2004, n. 4/04. 


Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e 
limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. 
Autonomia contrattuale. 


Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Segretario generale 
Alle amministrazioni dello Stato 

anche ad ordinamento autonomo 


Al Consiglio di Stato - Ufficio del 
segretario generale 


Alla Corte dei conti - Ufficio del 
segretario generale 


All'Avvocatura generale dello Stato 
- Ufficio del segretario generale 


Alle Agenzie 
All’ARAN 


Alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione 

Agli enti pubblici non economici 
(tramite i Ministeri vigilanti) 

Agli enti pubblici (ex art. 70 del 
decreto legislativo n. 165/2001) 

Agli enti di ricerca (tramite il Mini 
stero dell'istruzione, dell’univér- 
sità e della ricerca) 

Alle istituzioni universitari&y(tra- 
mite il Ministero dell*istrùzione, 
dell'università e della ricerca) 


e, per conoscenza: 

Alla Conferenza dei presidenti delle 
regioni 

AIl’ANCI 

All’UPI 


1. Premessa. 


La pubblica amministrazionesè> stata, negli ultimi 
anni, protagonista di un processo di assimilazione 
all'impresa privata, pur nel. riconoscimento della 
sostanziale differenza delle \finalità perseguite, dal 
punto di vista delle logiche organizzative. Il mutamento 
della visione organizzativa dell’amministrazione ha 
comportato, da un latoy}a contrattualizzazione del rap- 
porto di lavoro dei propri dipendenti e, dall’altro, l’at- 
tribuzione alla dirigenza di un ruolo diverso, con la 
conseguente assunzione dei poteri del privato datore di 
lavoro nella gestione delle risorse umane, per giungere, 
anche, all’esercizio di tali poteri nell’ambito organizza- 
tivo vero e proprio. 


Da ciò derivano il potere e l’onere attribuiti ai diri- 
genti di.attendere all’organizzazione dei propri uffici e 
delle risorse loro attribuite, secondo la previsione del- 
l’art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 
quale prevede, al comma 2, che «Nell’ambito delle leggi 
e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le 


misure inerenti alla gestione dei rapportisdi lavoro sono 
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capa- 
cità ed i poteri del privato datore dilavoro». 


In questo contesto, si è sviluppato il ricorso alle tipo- 
logie lavorative cosiddette «flessibili» ed alle collabora- 
zioni esterne ex art. 2222 dehcodice civile, come previ- 
ste dall’art. 7, comma 6, debdecreto legislativo n. 165/ 
2001 «Norme generali sall’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, per le 
amministrazioni local, dall’art. 110, comma 6, del 
decreto legislativo 48*agosto 2000, n. 267 «Testo unico 
delle leggi sull’ordihamento degli enti locali», anche al 
fine di risponderèagilmente a bisogni qualificati e tem- 
poranei senza pèr questo dover aumentare il numero 
del personalesstabilmente in servizio. 


L’attivazione di tali contratti non sempre è stata in 
linea con principi dell'ordinamento e, in particolare, 
con quanto più volte dichiarato dalla giustizia conta- 
bile Là crescita del fenomeno e l’utilizzo improprio 
delle )collaborazioni portano questa amministrazione 
ad.intervenire con la presente direttiva, posto che già il 
legislatore in sede di legge finanziaria, art. 34 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3 della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, è intervenuto con disposi- 
zioni restrittive ai fini del contenimento della spesa 
(90% del triennio 1999-2001). 


Per quanto concerne i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, si pongono all’attenzione 
delle amministrazioni diversi problemi relativi, in 
primo luogo, all’individuazione dei presupposti che 
legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alla valu- 
tazione di eventuali tutele non previste dall’ordina- 
mento che, però, possono essere introdotte nei singoli 
contratti in virtù dell'autonomia contrattuale attribuita 
ai contraenti e, in ultimo, alla corretta gestione degli 
adempimenti fiscali e previdenziali. 


In relazione a quest’ultimo aspetto, è necessario 
ricordare come l’avvenuta assimilazione dei rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa al lavoro 
dipendente per gli aspetti fiscali, operata dall’art. 34 
della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha modifi- 
cato il testo unico delle imposte sui redditi, e che si 
riverbera anche sugli aspetti previdenziali, non incide 
sulla qualificazione giuridica del rapporto. 


Infine, è opportuno in tale sede richiamare la recente 
riforma del mercato del lavoro, attuata dal decreto legi- 
slativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto la 
figura del lavoro a progetto con la finalità di arginare, 
nel settore privato, l’abuso delle attuali collaborazioni 
coordinate e continuative che per questa ragione 
andranno ricondotte alla modalità «a progetto» in 
ragione della autonomia del collaboratore. 
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Occorre, però, chiarire già adesso che il decreto legi- 
slativo citato, come già disposto dalla legge delega 
14 febbraio 2003, n. 30, ha sancito espressamente l’'i- 
napplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pub- 
bliche amministrazioni ed al loro personale e, nel- 
l’art. 86, comma 8, ha, inoltre, previsto che il Ministro 
per la funzione pubblica convochi le organizzazioni sin- 
dacali maggiormente rappresentative dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche per esaminare 1 profili 
di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore 
del decreto legislativo, anche ai fini della eventuale pre- 
disposizione di provvedimenti legislativi nella materia. 


Si rappresenta con l’occasione che lo scorso 5 marzo 
sì è dato corso all’avvio del processo di armonizzazione 
con un atto di indirizzo all’ARAN per la stipula di un 
contratto collettivo nazionale quadro. 


2. Presupposti. 


La ricognizione sulla necessità che le amministra- 
zioni verifichino l’esistenza dei presupposti che legitti- 
mano il ricorso ai rapporti di collaborazione coordi- 
nata e continuativa scaturisce dalla considerazione che 
il ricorso a tali tipologie contrattuali è sensibilmente 
aumentato. Da elaborazioni effettuate dall’ARAN © 
sui dati Si. Co. del Ministero dell'economia e delle 
finanze, relativamente all’utilizzo degli istituti di lavoro 
flessibile nelle pubbliche amministrazioni, per il biennio 
2000-2001, sono emerse indicazioni significative sul 
l'andamento del fenomeno, che è caratterizzato da una 
sensibile crescita della spesa nel 2002, rispetto a quella 
già alta registrata nel 2001. L'ampiezza della variazione 
può essere solo parzialmente giustificata dallaxspecifi- 
cità del settore e delle funzioni esercitate, mèntre deve 
sollecitare tutte le amministrazioni ad ‘èùma attenta 
riflessione sulle scelte organizzative fifiora poste in 
essere. 


Dalla lettura delle disposizioni (di cui all’art. 7, 
comma 6, del decreto legislativo” n. 165/2001 e 
all’art. 110, comma 6, del decretorlegislativo n. 267/ 
2000, si evidenzia la possibilità ricorrere a rapporti 
di collaborazione solo per prestazioni di elevata profes- 
sionalità, contraddistinte dasuna elevata autonomia 
nel loro svolgimento, taleda caratterizzarle quali pre- 
stazioni di lavoro autonomo. 


Come ricordato in. alcuni precedenti pareri 
dell’ufficio per il personale delle pubbliche amministra- 
zioni, l'elemento dell'autonomia dovrà risultare preva- 
lente, poiché in case contrario sarebbero aggirate e vio- 
late le norme sull’accesso alla pubblica amministra- 
zione tramite, conîorso pubblico, in contrasto con i 


(1) Sîveda il sito www.aranagenzia.it «Gli istituti di lavoro flessi- 
bile nella\pubblica amministrazione e nelle autonomie locali. Indagine 
quantitativa sul biennio 2000-2001» a cura di D. Di Cocco - P. 
Mastrogi - S. Tomasini. 


(2) Si veda il sito www.funzionepubblica.it alla voce lavoro pub- 
blico. 
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principi costituzionali (articoli 51 e 97 Costitàzione), 
principi ribaditi dalla Corte costituzionale>in diverse 
decisioni, nonché il principio, anch’esso @ostituzionale, 
di buon andamento ed imparzialità dell’azione ammini- 
strativa (art. 97 Costituzione). Tale, connotazione del 
rapporto di collaborazione è stata=ravvisata, in più 
occasioni, anche dalla Corte dermeonti, sezione con- 
trollo enti, che già nella deliberazione n. 33 del 
22 luglio 1994, aveva rappresentato la necessità di evi- 
tare che l’affidamento di incarichi a terzi si traducesse 
in forme atipiche di assunzione; con la conseguente elu- 
sione delle disposizioni sul\eclutamento e delle norme 
in materia di contenimento, della spesa. 


L’affidamento dell’îincarico a terzi potrà dunque 
avvenire nell’ipotesi'in ©ui l’amministrazione non sia in 
grado di far fronte’adsuna particolare e temporanea esi- 
genza con le risorse professionali presenti in quel 
momento al suoxinterno. Al riguardo, soccorre nuova- 
mente la consolidata giurisprudenza della Corte dei 
conti, la qualé ha ribadito l'impossibilità di affidare, 
mediante apporti di collaborazione, i medesimi com- 
piti che%sono svolti dai dipendenti dell’amministra- 
zione(proprio al fine di evitare una duplicazione delle 
funzionied un aggravio di costi. 


T\principi guida elaborati dalla Corte e, da ultimo, 
espressamente richiamati dalla sezione giurisdizionale 
pér il Veneto ©‘, relativamente alla eventualità di un 
danno erariale per affidamento di consulenze e delle cor- 
relate responsabilità, possono essere così riassunti quali 
condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi: 


rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’ammi- 
nistrazione conferente; 


impossibilità per l'amministrazione conferente di 
procurarsi all’interno della propria organizzazione le 
figure professionali idonee allo svolgimento delle pre- 
stazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso 
una reale ricognizione; 


specifica indicazione delle modalità e dei criteri di 
svolgimento dell’incarico; 


temporaneità dell’incarico; 


proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le 
utilità conseguite dall’amministrazione. 


Inoltre, deve ritenersi che tali condizioni debbano 
tutte ricorrere perché l’incarico possa essere conside- 
rato conferito lecitamente e senza incorrere nell’ipotesi 
del danno erariale. Tale necessità, oltre a rispondere 
alla ratio delle norme prima richiamate, è stata affer- 
mata esplicitamente dalla stessa Corte ©’. 


(3) Si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 
3 novembre 2003, n. 1124/2003 su Giornale di diritto amministrativo 
n. 1/2004. Sui medesimi principi si rinvia, inoltre, a: Corte dei conti, 
sez. I, 18 gennaio 1994, n. 7; sez. 17 marzo 1994, n. 56; sezioni riunite, 
12 giugno 1988, n. 27; sez. II 22 aprile 2002, n. 137; sez. controllo 
enti, 22 luglio 1994, n. 33. 


(4) Corte dei conti, sezioni unite, 12 giugno 1988, n. 27. 
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Gli elementi individuati dalla Corte dovranno 
risultare dal contratto, infatti, in ossequio alla regola 
generale in virtù della quale i contratti stipulati con 
la pubblica amministrazione debbono essere stipulati 
per iscritto, l’attribuzione di un incarico di collabora- 
zione risulterà da atto scritto, nel quale saranno indi- 
cati l'oggetto della prestazione e la durata della colla- 
borazione. Questa dovrà essere commisurata all’og- 
getto della prestazione e potrà essere determinata 
con precisione o per relationem. E ammissibile una 
proroga del contratto quando sia funzionale al rag- 
giungimento dello scopo per il quale il contratto era 
stato posto in essere. Al riguardo, si ricorda che non 
si tratta di una proroga ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2001, n. 368, in quanto la fattispecie rien- 
tra nell’ambito del lavoro autonomo e non subordi- 
nato. Al contrario, una successione indiscriminata e 
non giustificata di proroghe o di rinnovi sarebbe evi- 
dentemente illegittima. 


La necessità di ricorrere ad un incarico di collabora- 
zione esterna, e nello specifico di collaborazione coor- 
dinata e continuativa, deve costituire, dunque, un rime- 
dio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per 
le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di 
apposite competenze professionali. Infatti, diversa- 
mente, l'ordinamento ha fornito alle amministrazioni 
gli strumenti con i quali far fronte ad esigenze organiz- 
zative che esulino da tale eccezionalità e costituiscano, 
invece, delle necessità costanti. Infatti, queste sono 
obbligate ad individuare i fabbisogni duraturi o fré- 
quenti nell’ambito di provvedimenti di analisi e pro- 
grammazione triennale dei fabbisogni, nonchétràmite 
l'aggiornamento periodico dei profili professionali in 
relazione ai mutamenti istituzionali e ai nu6vifabbiso- 
gni quando vengano ad assumere un carattère perma- 
nente. Tale necessità emerge anche dalle-indicazioni 
della Corte dei conti che ha avuto mode. di sottolineare 
come la proroga del rapporto di infafico a personale 
esterno debba essere considerata una fattispecie assolu- 
tamente eccezionale ©. 


Può essere utile, infine, nell’ambito della ricogni- 
zione delle professionalità esistenti all’interno del- 
l’amministrazione, verificareda possibilità e la conve- 
nienza di formare o aggiòtnare personale interno sot- 
toutilizzato o da ricOnvertire, in attuazione del 
principio guida che discende dalle finalità indicate 
dall’art. 1, comma A, del decreto legislativo n. 165/ 
2001 e, in particolare, per «realizzare la migliore uti- 
lizzazione delle risorse umane». 


Pertanto, le procedure previste dai processi di pro- 
gressione economica orizzontale e le procedure con- 
corsuali attinenti le progressioni verticali dovranno 
tenere conto dei nuovi fabbisogni di professionalità 
che assumano le caratteristiche della permanenza e 
necessità» 


(5) Corte dei conti, sez. contr. enti, 28 aprile 1992, n. 19. 
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3. Oggetto dell'incarico. 


Una particolare attenzione debbono porre le ammi- 
nistrazioni nell’individuare l’oggetto , dell’incarico di 
collaborazione, ossia il contenuto della prestazione. 


Pertanto, volendo con più precisiome*cercare di circo- 
scrivere il campo delle attività ché possono essere affi- 
date ad esterni, si deve partire dalPart. 7, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165/2001,/1)quale si riferisce «ad 
esperti di provata competenza»,”per giungere alla con- 
siderazione che deve trattarsiNdi prestazioni di elevata 
professionalità, quindi di prestazioni d’opera intellet- 
tuale da affidarsi, ad esempio, ma non solo, a coloro 
che esercitano un’attività’/per la quale è richiesta una 
abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione 
in appositi albi, oppùre di prestazioni di altro tipo non 
reperibili nel settore, pubblico. 


Deve, poi, sottelinearsi come il rapporto di collabo- 
razione, caratterizzandosi per l’assenza di un vincolo 
di subordinazione fra committente e prestatore d’opera 
e, quindi»=nel senso dell’autonomia, impedisce che con 
tale strimento siano affidati 1 compiti di gestione e di 
rappréséntanza, che costituiscono le attribuzioni tipi- 
che dei funzionari e dei dirigenti della pubblica ammini- 
strazione, 1 quali sono, invece, in rapporto di subordi- 
nazione con il datore di lavoro-amministrazione e, per- 
tanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli 
Obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato 
«secondo le leggi penali, civili e amministrative» 
(art. 28 Costituzione), laddove nel caso dell’inadem- 
pienza contrattuale del collaboratore la sola conse- 
guenza possibile sarà il recesso del committente 
secondo le norme generali (articoli 1453, 2227 e 2237 
del codice civile). 


Ad esempio, poiché il collaboratore coordinato e 
continuativo difetta del requisito indispensabile dell’in- 
cardinazione, in mancanza di una eventuale ed espressa 
procura, non potrà mai agire per conto dell’ammini- 
strazione. Infatti, l’art. 417-bis del codice di procedura 
civile conferisce la rappresentanza in giudizio ex lege 
delle pubbliche amministrazioni nelle controversie di 
pubblico impiego ai soli «dipendenti» delle amministra- 
zioni e, cioè, a tutti coloro legati da un vincolo di subor- 
dinazione ed incardinati nell’amministrazione da difen- 
dere. Pertanto, il soggetto esterno all’amministrazione 
agirebbe quale falsus procurator (per quanto riguarda 
la disciplina civilistica, cfr. articoli 1398 e 1399 del 
codice civile). 


Occorre ricordare, inoltre, come l’attribuzione di un 
incarico di collaborazione, al di fuori delle condizioni 
indicate dalla Corte dei conti e delle fattispecie ora 
ricordate, comporti una serie di conseguenze a carico 
del dirigente che ne è responsabile. Infatti, costui 
potrebbe essere chiamato a rispondere, oltre che per 
l’eventuale responsabilità per danno erariale, anche per 
i profili attinenti alla responsabilità amministrativa, 
nonché in sede civile qualora l’incarico abbia dissimu- 
lato un rapporto di lavoro dipendente, poiché l’ordina- 
mento prevede la tutela risarcitoria nei limiti di cui 
all’art. 2126 del codice civile. 
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4. Elementi caratteristici del rapporto 


Come noto, il rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa non trova una definizione specifica nel 
codice civile. La principale fonte normativa che soc- 
corre in materia di collaborazioni coordinate e conti- 
nuative è l’art. 409, comma 3, del codice di procedura 
civile, il quale ha esteso la disciplina delle controversie 
individuali di lavoro ai rapporti di agenzia, di rappre- 
sentanza commerciale, nonché ad altri rapporti di col- 
laborazione «che si concretino in una prestazione di 
opera continuativa e coordinata e prevalentemente per- 
sonale, anche se non a carattere subordinato ...». 

Da tale norma ha preso spunto il dibattito dottrinale 
e giurisprudenziale sul c.d. lavoro parasubordinato e 
sulla sua definizione come categoria dotata di una pro- 
pria autonomia concettuale rispetto alla classica dico- 
tomia lavoro autonomo/lavoro subordinato. La stessa 
espressione «parasubordinazione» utilizzata dal legisla- 
tore, infatti, implica senza dubbio una affinità con il 
lavoro subordinato dal punto di vista socio-economico 
(sostanziale dipendenza dal datore di lavoro). 

Peraltro, una lettura sistematica delle fonti normative 
citate non può che ricondurre anche i rapporti di c.d. 
parasubordinazione al campo del lavoro autonomo, pur 
con tutte le peculiarità via via espressamente enucleate 
dallo stesso legislatore‘. Ed invero, l’art. 409, com- 
ma 3, del codice di procedura civile colloca i rapporti di 
«collaborazione» nettamente al di fuori dello schema 
tipico del lavoro subordinato ex art. 2094 del codice 
civile, tant’è che la giurisprudenza di legittimità è orien- 
tata ad attribuire rilevanza meramente processuale alla 
categoria della parasubordinazione, nel senso della 
esclusiva automatica applicabilità delle sole norme det- 
tate per il lavoro subordinato in materia di compétehza 
e di rito (ivi, ovviamente, compreso l’art. 429, comma 3, 
del codice di procedura civile), e con esclusione delle 
norme sostanziali che disciplinano il rappofte di lavoro 
subordinato (si veda Cass. n. 2426/95, n1459/97 e, da 
ultimo, Cass. n. 5941/2004, in tema di‘inapplicabilità 
dell’art. 2126 del codice civile alle prestazioni svolte in 
situazioni di autonomia, sia pure aventi le caratteristiche 
della parasubordinazione, potendo il'lavoratore auto- 
nomo avvalersi unicamente dell’azione per indebito 
arricchimento). 


(6) Per i richiami normativi sui rapporti di collaborazione coordi- 
nata e continuativa via via susseguitisi, si vedano principalmente: 
legge n. 335/1995 (c.d. Riformia Dini del sistema previdenziale), che 
ha incluso tale categoria di lavoratori tra quelli tenuti ad iscriversi 
(in mancanza di altra copertùra previdenziale) alla gestione separata 
di cui all’art. 2 (c.d. quarta gèstione INPS: art. 3, comma 26), preve- 
dendo un’aliquota previdenziale inferiore a quella vigente per i rap- 
porti di lavoro subordinato”(10% iniziale poi destinata a crescere fino 
al 20%, mentre quella normale oscilla intorno al 33%); legge n. 449/ 
1997 (art. 59, comma 16), che ha esteso ai collaboratori autonomi 
iscritti alla gestione\separata di cui sopra anche le prestazioni dell’as- 
segno per matétnità e dell’assegno per il nucleo familiare legge 
n. 448/1999 (prestazioni anche in caso di malattia con degenza ospe- 
daliera); decretolegislativo n. 38/2000 (art. 5: obbligo per i datori di 
lavoro di denunciare i lavoratori parasubordinati all’INAIL, per 
estendere*anche a loro la tutela dell’assicurazione obbligatoria degli 
infortuni\sul lavoro); legge n. 342/2000, che ha previsto l’assimila- 
zione dal 1° gennaio 2001 dal punto di vista fiscale dei redditi parasu- 
bordinati a quelli da lavoro dipendente, con la possibilità di benefi- 
ciare delle detrazioni e delle esclusioni dalla formazione della base 
imponibile previste per i dipendenti nonché la valutazione omogenea 
anche dei compensi in natura. 
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Venendo all’esame degli elementi caratteristici del 
rapporto, l’art. 409, comma 3, del codice.di>procedura 
civile individua 1 tre aspetti peculiari che/earatterizzano 
il rapporto di collaborazione coordinata e)continuativa 
che, in sintesi, possono così evidenziarsi: 


continuità, in contrapposizione-alla occasionalità, 
quale prestazione che si protraé nel tempo e la cui 
durata deve essere definita in sede negoziale; 


coordinazione, che, secondo la giurisprudenza 
della Corte di cassazione, è eostituita dal vincolo fun- 
zionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del com- 
mittente e comporta uffa, stretta connessione con le 
finalità di quest’ultimo; 

prestazione prevalentemente personale, in virtù 
della quale il ricorso‘a propri collaboratori risulta deci- 
samente limitato. 


Ai fini della presente nota, rileva anche la definizione 
normativa centenuta nell’art. 50, lettera c-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917,xquando indica la prestazione di collabora- 
zione coordinata e continuativa, nella specie: «A favore 
di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto 
unitario, con retribuzione periodica prestabilita». 


Il yèro criterio distintivo del rapporto di lavoro in 
esame può essere individuato nella mancanza del vin- 
colo di subordinazione, come risulta invece disciplinato 
negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile. In tali 
disposizioni, la dipendenza del lavoratore subordinato 
dal proprio datore di lavoro ed il potere direttivo di 
questi assumono un ruolo primario. Le norme fanno 
espresso riferimento ad una subordinazione gerarchica 
che, per sua natura, rappresenta un vincolo stretta- 
mente personale che si riflette, nella normalità dei casi, 
in una limitazione della sfera di azione del lavoratore. 
Si tratta, quindi, di una limitazione al potere decisio- 
nale, organizzativo, di scelta, etc., del lavoratore subor- 
dinato in ordine all’attività dallo stesso svolta nell’am- 
bito della realtà operativa in cui è inserito, che si mani- 
festa attraverso le imposizioni fissate nell’esercizio del 
proprio potere direttivo dal datore di lavoro che riguar- 
dano diversi aspetti della prestazione lavorativa: deter- 
minazione dell’orario di lavoro, modalità di esecuzione 
della prestazione, controllo del rispetto delle regole 
impartite, comminazione di sanzioni disciplinari, etc., 
individuando concretamente i compiti e rendendoli, 
pertanto, esigibili. 


In assenza di tali dirimenti criteri, si sarà in presenza 
di una prestazione lavorativa il cui titolare presta la 
propria opera senza vincolo di subordinazione. Ciò 
significa che il collaboratore non deve essere in alcun 
modo limitato nel proprio potere decisionale in ordine 
alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il commit- 
tente non possa essere totalmente estromesso da qual- 
siasi scelta che riguardi l’esecuzione dell’opera o del ser- 
vizio pattuito potendo, invece, verificare e controllare 
le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo 
fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto 
richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi pre- 
fissati. 
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Tale attività non deve essere trascurata perché attiene 
alla verifica dei risultati che debbono essere conseguiti 
ed alla valutazione sull’utilità della collaborazione. 


Sulla natura dei rapporti, se di lavoro autonomo o 
subordinato, soccorre anche la giurisprudenza della 
Corte di cassazione, la quale, partendo dalla considera- 
zione che il solo nomen iuris, quale esplicazione del 
principio dell’affidamento delle parti, non consente di 
identificare completamente la natura della prestazione, 
è giunta a fornire indicazioni concrete per l’individua- 
zione della natura subordinata della prestazione.” 


A ciò occorre, inoltre, aggiungere il fatto che il potere 
di coordinazione può variare di intensità, non potendo 
essere il medesimo per prestazioni diverse, al punto da 
doverne chiarire, di volta in volta, il contenuto. 


Per quanto concerne, infine, la distinzione fra collabo- 
razione coordinata e continuativa e prestazione occasio- 
nale è opportuno dare un’interpretazione sistematica del- 
l’art. 61 del predetto decreto legislativo n. 276/2003, al 
fine di individuare con precisione quest’ultima fattispe- 
cie. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (n. 1 dell'’8 gennaio 2004) conferma come l’art. 61 
del decreto legislativo n. 276/2003 non è intervenuto 
sulla disciplina dettata dagli articoli 2222 e seguenti del 
codice civile, né «sostituisce e/o modifica l’art. 409, n. 3, 
del codice di procedura civile, bensì individua, per l’am- 
bito di applicazione del decreto, e nello specifico, della 
medesima disposizione, le modalità di svolgimento della 
prestazione del collaboratore, utile ai fini della qualifica- 
zione della fattispecie nel senso della autonomia o della 
subordinazione». 


Pertanto, il lavoro a progetto si caratterizza come un 
rapporto di lavoro peculiare rispetto allo schema‘tipico 
del lavoro autonomo, caratterizzato dal potere&di coor- 
dinamento del committente, pur rimanendo/al di fuori 
della cornice dell’art. 2094 del codice civile‘ 


L’art. 61, inoltre, limita la propria disciplina alla fatti- 
specie individuata dall’art. 409, comma 3>del codice di 
procedura civile, stabilendo che questi rapporti 
dovranno essere ricondotti alle diverse.ipotesi del lavoro 
subordinato o del lavoro a progetto, salvo il caso in cui 
non ci si trovi nella fattispecie della prestazione mera- 
mente occasionale introducendo ùn dato quantitativo 
di identificazione relativo al numéro di giornate lavora- 
tive presso lo stesso committefite e all’entità del com- 
penso percepito nell’annoTale disposizione produce, 
dunque, effetti sotto il ptofilo probatorio, poiché supe- 
rati tali limiti il datore di lavoro dovrà, eventualmente, 
dimostrare che la prestazione resa era riconducibile alla 
categoria del lavoro. autonomo in quanto mancavano i 
requisiti della continùità o personalità o inserimento 
funzionale ecc. In altri termini, qualora un prestatore 
d’opera superi irlimiti individuati al comma 2 del citato 
art. 61 non nécessariamente vedrà inquadrato il proprio 
rapporto didavoro quale lavoro a progetto, 0, in assenza 
degli elementi essenziali di tale schema contrattuale, 
quale lavoro subordinato, poiché invece potrebbe avere 
reso una o più prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 2222 


(7) Si veda Cassazione Sez. unite civili, sent. n. 61 del 13 febbraio 
1999 
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del codice civile e seguenti, oppure una prestazione di 
lavoro occasionale, la quale, pur rientrando-nella cate- 
goria del lavoro autonomo (art. 2222 è. seguenti del 
codice civile) costituisce fattispecie diversa)dalla presta- 
zione professionale o dall’esercizio di un'arte o dalla 
collaborazione coordinata e continuativa. Essa si carat- 
terizza per la occasionalità e saltuarietà, tali che il com- 
penso che ne deriva non può èssére considerato la 
forma principale di reddito. Infatti, il testo unico delle 
imposte sul reddito (art. 81, letteta /, decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 919/1986) definisce i redditi 
occasionali quali quelli «derivanti da attività di lavoro 
autonomo non esercitata abitualmente». La presta- 
zione non viene effettuata, dunque, in maniera conti- 
nuativa e l’attività delsprestatore non si coordina con i 
fini del committente. Pertanto, gli unici elementi in 
comune con la céllaborazione coordinata e continua- 
tiva possono essere ‘considerati l’assenza del vincolo di 
subordinazione è"la libertà di organizzare la presta- 
zione fuori daxvincoli di orario. 


Sempre/in rèélazione all’art. 61 ed alla fattispecie del 
lavoro a<progetto, vale la riflessione che il legislatore 
ha voluto sottolineare come l’utilizzo di tali tipologie 
di prestazione debba essere agganciato al contesto 
organizzativo tipico delle aziende, in quanto la collabo- 
razione deve inserirsi in specifici progetti, coincidere 
con'éssi o svolgersi al loro interno. Deve però aggiun- 
gérsi che anche le pubbliche amministrazioni sono pro- 
fondamente orientate da logiche programmatorie, fina- 
lizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei 
risultati, pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne 
dovrebbe già naturalmente inserirsi nell’ambito di atti- 
vità oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che 
trovano logica attuazione attraverso la definizione di 
obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, 
anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legi- 
slativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, 
la motivazione che sottende l’attivazione della collabo- 
razione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti 
o fasi di essi. 

Infine, anche per gli altri aspetti disciplinati nel 
citato art. 61, va comunque ricordato come tali disposi- 
zioni non si applichino alle pubbliche amministrazioni 
ed al personale da esse dipendente, stante l’espressa e 
puntuale esclusione operata dall’art. 1, comma 2, del 
decreto n. 276/2003. 


5. Connotazione particolare rispetto al lavoro subordi- 
nato. 


Rispetto alla distinzione fra rapporto di collabora- 
zione coordinata e continuativa e rapporto di lavoro 
subordinato, oltre agli elementi già richiamati dell’as- 
senza del vincolo di subordinazione e dell’autonomia 
nell’eseguire la prestazione, e opportuno ricordare 
come non sia possibile applicare automaticamente gli 
istituti tipici del lavoro subordinato. 

In primo luogo, non è possibile considerare un 
obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle 
presenze. Se è pur vero che potrebbe essere necessario 
un inserimento del collaboratore nell’organizzazione 
del committente, poiché debbono essere garantiti uno 
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o più risultati continuativi che si integrino in tale orga- 
nizzazione, ciò dovrà comunque avvenire in presenza 
di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte 
del collaboratore. In altri termini, l’attività del collabo- 
ratore può anche svolgersi in un luogo diverso da quello 
nel quale opera l’organizzazione che fa capo al commit- 
tente, venendo questi in contatto con l’organizzazione 
solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collabo- 
razione. Da ciò deriva che al collaboratore non può 
essere richiesta alcuna attestazione della propria pre- 
senza nei luoghi nei quali si svolge l’attività del commit- 
tente. Infatti, il collaboratore non entra a far parte del- 
l’organizzazione del committente e, nel caso in cui il 
committente sia una pubblica amministrazione, questi 
non può in alcun modo essere considerato un suo 
dipendente. 


Dalle considerazioni appena svolte deriva, quindi, 
l'impossibilità di attribuire giorni di ferie, trattandosi 
di un istituto tipicizzato nell’ambito del rapporto di 
lavoro subordinato. Emerge, da ciò, anche l’impossibi- 
lità, per il committente, di scegliere o programmare il 
periodo di riposo in maniera unilaterale, sebbene, a tal 
riguardo, nella convenzione di collaborazione potrebbe 
essere inserita la possibilità di sospendere la presta- 
zione per un determinato periodo di tempo, soprattutto 
laddove il collaboratore utilizzi, per lo svolgimento 
della propria attività, le strutture, gli impianti e gli stru- 
menti del committente, tanto nel rispetto del vincolo di 
non subordinazione, quanto nell’osservanza del princi- 
pio di coordinamento con l’attività, gli obiettivi e l’or- 
ganizzazione del committente. 


Anche per quanto concerne l’attribuzione dei. buoni 
pasto, le considerazioni già svolte debbono indurté ad 
una esclusione dei collaboratori coordinati e/continua- 
tivi dalla titolarità di tale diritto. Come noto»l’eroga- 
zione di buoni pasto spetta al personale contrattualiz- 
zato dipendente della pubblica amministrazione a 
fronte di un orario di lavoro articolato suicinque giorni 
lavorativi ed in assenza di un servizio’mensa o altro ser- 
vizio sostitutivo presso la sede lavorativa (si veda 
l’art. 2, comma 11, della legge--28 dicembre 1995, 
n. 550, legge finanziaria 1996). Petra, invece, essere pre- 
visto nel contratto un apposito) rimborso spese, in 
quanto istituto tipico nei rapporti di lavoro autonomo, 
qualora ne ricorrano 1 presupposti. 


Per quanto concerne Je trasferte, l’assimilazione del 
collaboratore coordinatove continuativo operata dal 
testo unico delle imposte sui redditi (sulla non esten- 
sione di tali effetti rispetto agli istituti tipici del lavoro 
subordinato si rinviaval paragrafo n. 7 della presente 
circolare relativo al’trattamento fiscale) al lavoratore 
dipendente determina l’applicazione, a decorrere dal 
1° gennaio 2001, delle regole sui rimborsi analitici 
valide per d@ generalità dei lavoratori dipendenti. La 
circolare ministeriale n. 207 del 16 novembre 2000 del 
Ministero.delle finanze, dispone che «sarà applicabile 
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e conti- 
nuativa la disciplina delle trasferte contenuta nel- 
l’art. 51, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i 
quali le indennità di trasferta concorrono a formare 
reddito imponibile ...». 
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Riguardo l’ambito territoriale della trasferta, dal 
1° gennaio 2001, si fa riferimento alla sede>di lavoro 
del committente, se questa è chiaramenté.identificabile 
dal contratto, o al domicilio fiscale del collaboratore, 
se non è possibile individuare in modo chiaro la sede 
di lavoro. 


Tale posizione è confermata anehe dalla circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 58/E*del 18 giugno 2001, 
laddove si afferma che: «La sedè di lavoro è quella che 
risulta dal contratto. Di norma, la sede di lavoro coin- 
cide con una delle sedi del datore di lavoro ... nei casi 
in cui non è possibile individuare puntualmente la sede 
di lavoro né identificarestale sede con quella della 
società (committente) &possibile far riferimento, ai fini 
dell’applicazione del'comma 5 dell’art. 51 del TUIR, al 
domicilio fiscale del'eollaboratore». 


Dall’analisi dell’art. 51, comma 5, del testo unico 
delle imposte Sui/redditi, le principali regole per la 
gestione dell’istituto della trasferta e dei rimborsi spese 
possono essere così riassunte: 


1) trasferta fuori dal territorio del comune: 


l'indennità erogata in modo forfetario non con- 
corre @fotmare il reddito nella misura massima giorna- 
liera di)€ 46,48 (o € 77,47 in caso di trasferta all’este- 
ro)\ cosiddetto rimborso spese con il metodo forfetario; 


il limite di esenzione di cui sopra è ridotto di un 
terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese di vitto 
o le spese di alloggio oppure il vitto o l’alloggio siano 
forniti gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono 
rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si 
riduce di 2/3; nessuna riduzione deve essere operata 
nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che 
la trasferta sia inferiore alle 24 ore. Rimane natural- 
mente l’obbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione 
nel caso in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rim- 
borsato (metodo rimborso misto); 


il rimborso delle spese documentate per vitto, 
alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare 
il reddito indipendentemente dall’ammontare (metodo 
rimborso a piè di lista o analitico); 

in alternativa, le altre spese rimborsate, anche 
non documentabili, non concorrono alla formazione 
del reddito, nel limite di € 15,49 al giorno (€ 25,82 per 
le trasferte all’estero); 


2) trasferta nell’ambito del comune: 


le indennità o i rimborsi per le trasferte nell’am- 
bito del comune concorrono a formare il reddito 
(fiscale e previdenziale), ad eccezione dei rimborsi spese 
di trasporto comprovabili con idonea documentazione 
proveniente dal vettore (biglietti dell’autobus, ricevuta 
fax, ecc... E interamente assoggettato a tassazione 
l’eventuale rimborso delle spese di trasporto effettuato 
attraverso la corresponsione di un’indennità chilome- 
trica, in quanto manca la documentazione proveniente 
dal vettore. 


6. Autonomia contrattuale. 


La non applicabilità alle «co.co.co.» nel settore pub- 
blico della riforma del lavoro, di cui al decreto legisla- 
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tivo n. 276/2003, pone due interrogativi di fondo: che 
tipo di tutela hanno oggi i titolari di rapporti di colla- 
borazione coordinata e continuativa con la pubblica 
amministrazione e quale sia il percorso giuridico attua- 
bile per giungere a quella «armonizzazione» degli isti- 
tuti necessaria e conseguente alla riforma del lavoro di 
cui al decreto legislativo citato (art. 86, comma 8). 


Con riferimento al primo punto, va ribadito in questa 
sede che, anche con riferimento ai c.d. «co.co.co.», la 
norma generale di cui al secondo comma dell’art. 36 del 
decreto legislativo n. 165/2001 impedisce a priori (indi- 
pendentemente dall’applicabilità senz’altro da escludersi 
del decreto legislativo n. 276/2003 alla pubblica ammi- 
nistrazione) l’operatività di qualsivoglia meccanismo di 
automatica conversione del rapporto in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, come invece 
stabilito per il settore privato dall’art. 69, decreto legi- 
slativo n. 276/2003. L’art. 36 citato, infatti, stabilisce 
che la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l'assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, non può comportare la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
con le medesime pubbliche amministrazioni. 


Ogni dubbio di incostituzionalità di detta disciplina 
che potrebbe sorgere sotto il profilo della violazione 
degli articoli 3 e 97 della Costituzione (diseguaglianza 
tra lavoratori privati e pubblici e violazione del princi- 
pio di buon andamento della pubblica amministra- 
zione) è stato definitivamente superato dalla Corte 
costituzionale che, giudicando sulla costituzionalità 
dell’art. 36 cit. con riferimento alla analoga disciplina 
dei contratti a termine e della possibilità della loro con- 
versione, in caso di stipulazione al di fuori dei,presup- 
posti e limiti di legge, in contratti di lavoro subotdinato 
a tempo indeterminato, ha ritenuto infondata, la que- 
stione ritenendo che, anche dopo l’intervenùta privatiz- 
zazione del rapporto di impiego dei pubblici dipen- 
denti, permangono differenze tra il rapporto di pub- 
blico impiego e quello di lavoro privato; in primis in 
materia di instaurazione del rappotto/di lavoro pub- 
blico, la cui disciplina è improntata al principio fonda- 
mentale, totalmente estraneo al rapporto di lavoro pri- 
vato, dell'accesso mediante céncòrso, enunciato dal- 
l’art. 97, comma 3, Costituzione, principio posto a 
presidio delle esigenze di imparzialità e buon anda- 
mento dell’amministraziofe, (cfr. Corte costituzionale, 
sentenza 27 marzo 2003«n. 89). 


Pertanto, anche consriferimento alla disciplina dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di 
norme imperative riguardanti l’assunzione dei lavora- 
tori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale 
sarebbe l’automatica conversione del rapporto di colla- 
borazione c@ordinata e continuativa in rapporto di 
lavoro subòtdinato a tempo indeterminato) conse- 
guenze diverse rispetto a quelle operanti nel settore pri- 
vato risulta pienamente giustificata dalla disomoge- 
neità delle situazioni lavorative dedotte. 


In conclusione, la tutela attualmente accordabile al 
collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel caso 
di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti 
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di legge, non potrà mai determinarsi la conversione in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indéterminato, 
ma potrà estrinsecarsi esclusivamente informa risarci- 
toria e cioè nei limiti di cui all’art. 2126.del codice civile 
(e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la 
sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conse- 
guente diritto del lavoratore a tutte, le differenze retri- 
butive e alla ricostruzione della posizione contributiva 
e previdenziale). In tal caso,/si potrebbe certamente 
configurare una responsabilità‘amministrativa del diri- 
gente che ha stipulato il contràtto di co.co.co. illegit- 
timo, con addebito del danmoserariale verificatosi. 


Sulla configurabilità- in concreto di una siffatta 
responsabilità si rileva'che: 


per quanto riguarda la condotta del dirigente, è 
principio ormai /consolidato che l’attribuzione ad 
esterni di incarichi*tientranti nell’ordinaria attività del- 
l’ente e senza lasprèventiva individuazione delle specifi- 
che (e temporanee) finalità da perseguire costituisca 
comportamento perseguibile ai fini della sussistenza 
della responsabilità amministrativa (cfr., ex plurimis, 
Corte conti sez. Puglia n. 244 del 21 marzo 2003); 


con riferimento al dolo o alla colpa grave (art. 1, 
legge\14>gennaio 1994, n. 20), la consolidata giurispru- 
denza\della Corte dei conti (come già richiamata all’ini- 
zio) pone un limite netto e preciso alla utilizzabilità di 
inearichi di consulenza e collaborazione esterna, per cui 
nòn potrà certamente parlarsi di «errore professionale 
scusabile» (si veda Corte conti, sez. Terza n. 24 del 
28 gennaio 2003, che ritiene la sussistenza di colpa di 
rilevante gravità da parte degli amministratori quando 
sl tratta di incarichi concernenti l’assolvimento di nor- 
mali compiti amministrativi; si veda, inoltre, Corte conti 
sez. Lazio n. 2137 del 21 ottobre 2003, che limita l’am- 
missibilità del ricorso ad incarichi esterni in caso di 
«necessità straordinarie che esulano dalle ordinarie 
conoscenze dell’ufficio» e di «manifesta insufficienza 
delle risorse interne a soddisfare la specifica esigenza»); 


maggiori problemi sorgono con riferimento alla 
sussistenza o meno del danno erariale ed alla sua quan- 
tificazione, dal momento che, utilizzando parametri 
prettamente civilistici, si potrebbe sostenere che, 
comunque, le somme dovute al collaboratore ex 
art. 2126 del codice civile (e cioè a fronte della provata 
illegittimità del contratto di co.co.co. perché si sostan- 
zia, nei fatti, in un rapporto di lavoro subordinato vero 
e proprio) sono il corrispettivo di una attività lavorativa 
prestata in favore dell’ente, il quale se ne è comunque 
avvantaggiato. L’art. 1-bis della legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, infatti, stabilisce che nel giudizio di responsabi- 
lità, oltre al potere di riduzione, deve tenersi conto dei 
vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione. 
Va però detto come la Corte dei conti abbia sempre 
affermato che nei rapporti pubblicistici il parametro di 
valutazione della c.d. «utilità gestoria» non può essere 
automaticamente equiparato a quello meramente civili- 
stico, ma deve tenere conto dei parametri fissati dalla 
legge a tutela dei preminenti interessi pubblici ©; 


(8) cfr. Corte conti, sez. riun. 18 dicembre 1996 n. 80/a su Rivista 
Corte conti 1997, fasc. 1. 67, Foro amm. 1997, 1834 
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conseguentemente non è configurabile un arricchi- 
mento dell’ente — da opporre in compensazione — in 
relazione a prestazioni lavorative effettuate in posizioni 
di status contra legem (cfr. Corte conti sez. II 5 luglio 
2002, nn. 225 e 226; Corte conti sez. Abruzzo 3 aprile 
2003, nn. 162; si veda anche Corte conti sez. Toscana 
5 dicembre 2002 n. 929/rel, in cui viene ritenuta la non 
perseguibilità — ai fini della responsabilità ammini- 
strativa — dell’affidamento di un incarico di co.co.co. 
di comandante di corpo di polizia municipale a sog- 
getto sprovvisto del titolo di studio per accedere a tale 
qualifica, sulla base della sinallagmaticità delle presta- 
zioni erogate dall’amministrazione, dal momento che 
la specifica e prolungata esperienza del lavoratore 
andava a supplire la carenza del titolo di studio). Anche 
in tale caso (in cui c'è un apparente contrasto con le 
massime prima riportate), dunque, la Corte non ha 
valutato tout court il vantaggio economico dell’attività 
lavorativa svolta, ma lo ha fatto solo in quanto ha «sal- 
vato» a monte il contratto di co.co.co., ritenendo, come 
si è visto, superabile il profilo di illegittimità della 
carenza del titolo di studio. 


In conclusione, la posizione dei collaboratori coordi- 
nati e continuativi delle amministrazioni pubbliche è 
senz’altro più debole rispetto al settore privato, dove il 
decreto legislativo n. 276/2003 impone oggi condizioni 
di stipulazione assai più rigorose (prima fra tutte, la 
necessità di un progetto connesso all’incarico) e pre- 
vede il meccanismo (anche sanzionatorio per il datore 
di lavoro) della conversione automatica in rapporto 
subordinato a tempo determinato sin dalla data della 
stipulazione del contratto. 


L’amministrazione, tuttavia, sia in virtù della propria 
funzione volta alla realizzazione di interessi pubblici, 
sia in virtù dell’espresso richiamo del legislatore (che 
nell’art. 86, comma 8, decreto legislativo. ir. 276/2003, 
demanda al Ministro per la funzione-pubblica il com- 
pito di esaminare a livello collettivo le modalità di 
attuazione — «armonizzazione» — delle novità della 
riforma con riferimento alla pubblica amministrazione) 
appare comunque tenuta, anche con riferimento alla 
disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, ad adottare .criteri che impediscano un 
uso elusivo e distorto di taleforma contrattuale. 


Senz’altro utile potrà‘essere una specifica ed analitica 
indicazione dei criteri davseguire anche in coerenza con 
quanto previsto dal)decreto legislativo n. 276/2003 e 
delle linee guida che emergono dalla copiosa giurispru- 
denza della Corte dei conti in materia dalle Ammini- 
strazioni che vogliano utilizzare contratti di collabora- 
zione coordinàatà e continuativa. 


Non potrò invece, l'autonomia collettiva prevedere 
in linea di principio meccanismi di automatica conver- 
sione 4 sanatoria di situazioni pregresse o comunque 
verificabili, vigendo i limiti costituzionali nell’accesso 
per pubblico concorso, l’imparzialità e il buon anda- 
mento della pubblica amministrazione sopra enunciati. 
Una clausola contrattuale di questo tenore sarebbe, 
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infatti, nulla per violazione di norme imperàtive di 
legge ex art. 1418 del codice civile nonché.per quanto 
previsto all’art. 36, comma 2, del decretovlegislativo 
n. 165/2001. 


7. Adempimenti conseguenti alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa. 


Le pubbliche amministrazioni. che conferiscono inca- 
richi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordi- 
nata e continuativa sono tenùte/ al pari dei committenti 
privati, agli adempimenti divnatura fiscale, previden- 
ziale ed assicurativi previsti dalle rispettive discipline 
di settore. 


Sono tenute, inoltrexnin caso di instaurazione di rap- 
porti di lavoro autonomo in forma coordinata e conti- 
nuativa, a dare ©@municazione contestuale al centro 
territoriale competente nel cui ambito territoriale è ubi- 
cata la sede di lavoro. In tale comunicazione sono indi- 
cati 1 dati anagrafici del lavoratore, la data di stipula e 
di cessazione del contratto, la tipologia contrattuale, 
nonché il'trattamento economico e normativo, secondo 
le disposizioni contenute nel comma 2 del decreto-legge 
1° ottobré 1996, n. 510, convertito dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’art. 6, 
comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, 
n.297. Riguardo alle richiamate modalità della comu- 
nicazione, si dovrà fare riferimento alle indicazioni che 
Saranno a tal fine fornite dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 


7.1. Trattamento fiscale. 


Come noto, l’art. 34 della legge 21 novembre 2000, 
n. 342, collegato fiscale alla legge finanziaria per l’anno 
2000, ha aggiunto all’art. 47 del testo unico delle impo- 
ste sul redditi, decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis, operando così 
la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa da redditi da 
lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro 
dipendente. Attualmente, a seguito del riordino del 
testo operato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, 
n. 344, la disciplina dei redditi assimilati a quelli da 
lavoro dipendente è rinvenibile all’art. 50 del testo 
unico delle imposte sui redditi. 


Riguardo al nuovo regime, occorre, in primo luogo, 
ricordare come le modifiche riguardino il solo profilo 
fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto con- 
trattuale. 


La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, 
la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d’ac- 
conto dell’IRPEF e, dall’altro, il calcolo di una ritenuta 
operato sulla base delle aliquote progressive per sca- 
glioni di reddito, contenute nell’art. 11 del testo unico 
delle imposte sui redditi, all’atto del pagamento del 
compenso. Ne discende, in sede di determinazione del- 
l’imponibile fiscale, la non concorrenza dei contributi 
previdenziali (comma 2, art. 51 del TUIR) e l’abban- 
dono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per cento; 
mentre, in sede di tassazione del reddito, si avrà l’appli- 
cazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF valide 
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per i redditi di lavoro dipendente e l’applicazione delle 
detrazioni previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico 
delle imposte sui redditi, nonché delle deduzioni previ- 
ste, dalla legge finanziaria per l’anno 2003, all’art. 10- 
bis (ora art. 11). 


Sempre relativamente all’aspetto fiscale, occorre 
ricordare come non si possano considerare rientranti 
nella fattispecie della collaborazione coordinata e con- 
tinuativa le prestazioni tipiche di lavoro dipendente o 
quelle relative all’esercizio di una professione. Infatti, 
in quest’ultimo caso, laddove la prestazione sia ricon- 
ducibile ad attività per le quali necessitano conoscenze 
tecnico-giuridiche che le facciano rientrare nell’eserci- 
zio di attività di lavoro autonomo esercitata abitual- 
mente, 1 compensi così percepiti saranno soggetti alla 
disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro auto- 
nomo. 


7.2. Tutela previdenziale. 


La legge di riforma del sistema pensionistico obbliga- 
torio e complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, 
n. 335, ha disposto, all’art. 2, comma 26, l’iscrizione in 
una apposita gestione separata presso l’I.N.P.S. dei 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti- 
nuativa con la finalità di estendere, fra gli altri, anche 
a tali soggetti l'assicurazione obbligatoria per l’invali- 
dità, la vecchiaia ed i superstiti. 

Il contributo, inizialmente dovuto nella misura stabi- 
lita dal comma 29 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, è 
stato successivamente rideterminato come indicato dal- 
l’art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che ha 
modificato il comma 16 dell’art. 59 della ‘legge 
27 dicembre 1997, n.449. Il contributo ,continua, 
invece, ad essere determinato nella misura deh10% per 
coloro che siano iscritti ad altra gestione pènsionistica 
obbligatoria o che siano pensionati. Attualmente, con 
la circolare I.N.P.S. n. 56/2004, l’aliquota, contributiva 
per l’anno 2004, appunto, è stabilitain 17,80% sino al 
limite di € 37.883,00 e al 18,80% perla quota eccedente 
sino al massimale di € 82.401,00. L’aliquota prevista e 
quella aggiuntiva seguono sempr& la ripartizione tra 
committente e collaboratore di, 2/3 e 1/3, così come 
previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto Ministeriale 
n. 281/1996, «Regolamento recante modalità e termini 
per il versamento del contributo previsto dall’art. 2, 
comma 30, della legge agosto 1995, n. 335». Il com- 
mittente è tenuto a versare il contributo dovuto anche 
per la parte che resta àcarico del collaboratore, attra- 
verso i modelli e le Scadenze previste. 


Sempre per effétto delle disposizioni del comma 29, il 
contributo si applica sul reddito delle attività determi- 
nato con i medesimi criteri utilizzati ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e, pertanto, il contri- 
buto previdenziale viene calcolato sul valore lordo del 
compenso, al fine di far coincidere la base imponibile 
previdenziale con la base imponibile IRPEF (circolare 
INPS n*32 del 7 febbraio 2001). 


L’INPS, con la circolare n. 16 del 2001, ha inoltre 
disposto che i committenti procedano ad un’unica 
denuncia annuale da presentarsi entro il 31 marzo del- 
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l’anno successivo a quello di effettuazione della collabo- 
razione, anche per le collaborazioni cessate>nel corso 
dell’anno. 


La denuncia, da effettuarsi tramite4 modelli predi- 
sposti dall’ente, dovrà contenere i dati identificativi del 
committente, il riepilogo dei vefsamenti effettuati 
durante l’anno, nonché i dati relativi al collaboratore 
ed ai contributi dovuti in relazionè ai mesi per i quali è 
stato corrisposto il compenso: 


L’assimilazione dei redditinderivanti dalle collabora- 
zioni coordinate e continuative ai redditi da lavoro 
dipendente si riverbera anche negli adempimenti previ- 
denziali, infatti per effetto del mutamento di regime 
operato dall’art. 34 Adella legge 21 novembre 2000, 
n. 342, tutti 1 riferimenti contenuti nelle disposizioni 
emanate anteriérménte dovranno riferirsi ora 
all’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986;n. 917. 


Il decreto dèbMinistero del lavoro e della previdenza 
sociale del*4 aprile 2002, che ha abrogato il precedente 
decreto ministeriale del 27 maggio 1998, ha disegnato 
una nuovardisciplina che, ai sensi dell’art. 80, comma 
12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adegua, per i 
lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, la 
tutela ‘relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo 
familiare alle forme ed alle modalità previste per il 
làvoro dipendente. 


L’assegno di maternità viene corrisposto alle lavora- 
trici, che possono far valere i seguenti requisiti: 


non essere iscritte a nessuna altra gestione previ- 
denziale obbligatoria né essere pensionate; 


essere iscritte alla gestione separata, con il paga- 
mento del contributo previdenziale addizionale dello 
0,50% previsto per il finanziamento delle prestazioni 
per la maternità e dell’assegno per il nucleo familiare; 


vantare almeno tre mensilità contributive, accredi- 
tate nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla 
data del parto. 


Inoltre, l’indennità di maternità: 


è comprensiva di ogni altra indennità spettante per 
malattia; 

spetta anche in caso di adozione o affidamento, 
per i tre mesi successivi all’ingresso nella famiglia del 
bambino che, al momento dell’affidamento o dell’ado- 
zione, non abbia superato i sei anni di età; 


spetta anche nei casi di adozione o affidamento 
preadottivo internazionale, per i tre mesi successivi 
all’ingresso del minore nella famiglia, anche se, que- 
st’ultimo, abbia superato i sei anni di età e fino al com- 
pimento della maggiore età. 


E, inoltre, prevista anche l’indennità di paternità, 
sempre a partire dal 1° gennaio 1998, in favore del 
padre iscritto alla gestione separata INPS, in possesso 
dei requisiti previsti di cui sopra, per i tre mesi succes- 
sivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo 
che sarebbe spettato alla madre, in caso di morte o 
grave infermità o di abbandono, nonché in caso di affi- 
damento esclusivo del bambino al padre. 
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L’indennità di malattia per i periodi di degenza ospe- 
daliera, prevista dalla legge n. 488/1999 per gli iscritti 
alla gestione separata che versano il contributo aggiun- 
tivo dello 0,50%, a partire dal 1° gennaio 2000, è stata 
disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro del 
12 gennaio 2001. Con tale decreto si stabilisce, 
appunto, sempre nel rispetto delle condizioni contribu- 
tive previste per l’assegno di parto, la misura dell’inden- 
nità di malattia che va commisurata alle mensilità con- 
tributive accreditate. 

L’indennità spetta per ogni giorno di degenza presso 
strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate 
dal Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture 
estere se autorizzate dal Servizio sanitario nazionale 
stesso; essa spetta, inoltre, fino ad un massimo di 180 
giorni nell’anno solare. 


L’assegno per il nucleo familiare è previsto dall’art. 4 
del decreto ministeriale del 28 gennaio 1998, ai soggetti 
iscritti alla gestione separata INPS. L’assegno spetta in 
misura proporzionale al numero e al reddito dei com- 
ponenti il nucleo. 


Il reddito familiare da considerare è costituito dalla 
somma dei redditi di ciascun componente il nucleo, 
con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni 
e del coniuge legalmente separato. Non devono, inoltre, 
essere considerate le rendite INAIL, le pensioni di 
guerra e l’indennità di accompagnamento degli invalidi 
civili. L'importo dell’assegno viene erogato in misura 
decrescente in rapporto agli scaglioni crescenti di red- 
dito che annualmente vengono rivalutati. Pertanto; 
sono state disposte delle tabelle in base alle quali è po$- 
sibile stabilire l’importo dell’assegno per varie tipologie 
familiari. L'assegno viene erogato per i mesi dell’anno 
che risultano coperti da contribuzione. 


Tutte le indennità previste dall’INPS sonò erogate, a 
richiesta del soggetto che ne ha diritto, inoltrando 
apposita domanda presso le competenti.$edTINPS. 


7.3. Tutela assicurativa. 


Le pubbliche amministrazioni ehe abbiano stipulato 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
debbono tener conto che tali ‘collaboratori sono sog- 
getti agli obblighi assicurativi qualora svolgano una 
delle attività previste dall’art 1 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30%giugno 1965, n. 1124, testo 
unico delle disposizioni er l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le-malattie professionali, secondo 
quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 
23 febbraio 2000, nî»38; pertanto sono tenute a tutti gli 
adempimenti posta carico dei datori di lavoro dal 
citato testo unico. 

In pratica, sitratta delle attività già indicate nel- 
l’art. 4 del testOunico, integrate dalle attività nelle quali 
vi sia utilizzo, non occasionale di veicoli a motore per 
l’eserciziò delle mansioni affidate. 


Il committente è tenuto alla denuncia di esercizio 
nella quale, oltre ad essere riportati tutti gli elementi 
utili alla valutazione del rischio, debbono essere indi- 
cati i nominativi dei collaboratori, la misura dei com- 
pensi e la durata del rapporto di collaborazione. Inol- 
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tre, provvederà al pagamento periodico del prèmio alle 
scadenze previste, alla eventuale denuncia.diinfortunio 
o malattia professionale, nonché alla denuncia di cessa- 
zione del rapporto di lavoro. 

Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella 
misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi 
a carico del committente ed è calcolato sull’ammontare 
dei compensi effettivamente pereepiti. Poiché, come 
già richiamato in precedenza; l’art. 34 della legge 
n. 342/2000 ha fatto transitare nella sfera dei redditi di 
lavoro dipendente i redditi“detivanti dalle collabora- 
zioni coordinate e continùative, la base imponibile ai 
fini assicurativi si è adeguata al nuovo inquadramento 
normativo riferendosi(f attualmente, alle disposizioni 
contenute nell’art. 524del'testo unico delle imposte sui 
redditi relative ai redditi assimilati a quelli da lavoro 
dipendente: «... è costituito da tutte le somme ed i valori 
in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di 
imposta, anchéssotto forma di erogazioni liberali, in 
relazione al rapporto di lavoro». 

Ai fini dell’individuazione del tasso applicabile all’at- 
tività svolta»dal lavoratore, si deve fare riferimento «a 
quello déll’azienda, qualora l’attività stessa sia inserita 
nel ciclo-produttivo; in caso contrario, a quello dell’atti- 
vità effettivamente svolta». In altre parole: 

qualora l’attività del collaboratore sia riferibile ad 
uha\delle posizioni assicurative già denunciate dal com- 
Mittente, si applicherà il tasso in vigore per detta posi- 
zione; 

in caso contrario, si applicherà il tasso medio pre- 
visto per la corrispondente voce tariffaria prevista dalle 
tabelle INAIL. 

Stante la formulazione della disposizione di cui 
all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 38/2000, deve 
ritenersi che i committenti siano tenuti all’obbligo di 
registrazione sui libri matricola e paga anche per 1 col- 
laboratori coordinati e continuativi. In tal senso, si è 
espresso anche il Ministero del lavoro e della previ- 
denza sociale, con nota del 2 gennaio 2001, nella quale 
è indicata la possibilità di semplificare la tenuta dei libri 
paga e matricola per tali lavoratori, considerata la par- 
ticolarità della prestazione non riconducibile a quella 
del lavoro dipendente. 


La presente direttiva è inviata all’Ispettorato per la 
funzione pubblica, al quale è demandata dall’ordina- 
mento vigente l’attività di vigilanza e verifica della con- 
formità dell’azione amministrativa ai principi di impar- 
zialità e buon andamento, nonché dell’osservanza delle 
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendi- 
menti e dei risultati, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
decreto ministeriale 30 dicembre 2002, recante: «Orga- 
nizzazione interna del Dipartimento della funzione 
pubblica». 


Roma, 15 luglio 2004 


Il Ministro 
per la funzione pubblica 
MAZZELLA 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2004 


Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro 
n. 9, foglio n. 18 
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ESTRATTI, 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


SUNTI E COMUNICATI 


Serie generale - n. 203 


MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo 


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo 
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 


Cambi del giorno 25 agosto 2004 


Dollaro: USA: x Lara ani aa 1,2081 
Yen giapponese ... 0... 133,19 
Cororna danese TRIO o 7,4359 
LirasSterlinanc; fois toro dala ii 0,67270 
Corona svedesè: cirie 9,1546 


Franco:SVIZZero: si;. iu e ei 1,5403 


Gororna:islandeset: 0001 iene seal nt 87,33 
Corona: NOFVegese: si. 8,3130 
Lew bulgaro is. sosta ia parare FARSI 1,9559 
Eira:cipriota: i.e arie e rien 0,57750 
Corona:Cecd unire ae ent ata 31,705 
Corona: Stone: nie n 15,6466 
Fiorino ungherese... 249,40 
Lataslituano:=>-4 4 hate liana 3,4528 
Lat:lettone:, «tito e i Ae 0,6569 
Lita Maltese i SIA i e RI nt 0,4263 
Zlotypolaccon.. visito aaa 4,4118 
LEUTOMENO: sisi arie Pia dti 40977 
Tallero sloveno... 239,9600 
Corona slovacca .. LL 40,110 


Eira-turca> svetta reale sara 1819300 


Dollaro australiano ............ LL 1,7122 
Dollaro canadese... 1,5823 
Dollaro di Hong Kong... 9,4232 
Dollaro neozelandese... 1,8626 
Dollaro di Singapore ...................0... A/R 2,0703 
Won sudcoreano .......... LAN 1396,50 

Rand sudafricano... 8,0826 


N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in Unità di valuta estera 
contro l euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione 
LIRA/EURO è 1936,27. 


04A08742 


MINISTERO-DELLA SALUTE 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso veterinario «Romidys 
1mg/ml soluzione iniettabile». 


Provvedimento n. 163 del 5 agosto 2004 
Procedurd mutuo riconoscimento n. UK/V/0146/001/1A/003 


Specialità medicinale per uso veterinario «ROMIDYS 1mg/ml 
soluzione?iniettabile». 


Confezione: 1 fiala multidose da 200 ml - A.I.C. n. 103124018. 


Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in 1°° Avenue - 2065 m - 
L.I.D., F- 06516 Carros Cedex (Francia). 


Oggetto del provvedimento: variazione tio IA: cambio sito 
rilascio lotti. 


Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, il 
cambio del sito per il rilascio dei lotti 


da: Boehringer Ingelheim Pharma KG- Ingelheim am Rhein 
(Germania), 

a: Virbac S.A. con sede in 1°° Avenue - 2065 m - L.I.D., F-06516 
Carros Cedex (Francia). 


Il presente provvedimento entra iù vigore dal giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Uffieiale della Repubblica italiana. 


04A08649 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim» 


Provvedimento n. 164 del 5 agosto 2004 


Specialità medicinale veterinario  6GELLIPRIM 


iniettabile. 


per uso 


Confezioni: 
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102074022; 
flacone da 250 ml - A.T.C. n. 102074034. 


Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. con sede in Aprilia 
(Eatina) via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 02059910592. 


Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione per il 
latte bovino (riduzione), inserimento validità dopo prima apertura e 
durata del trattamento. 

Si autorizzano le seguenti modifiche: 


tempi di sospensione: i tempi di sospensione per il latte bovino 
sono ora ridotti da 8 mungiture (96 ore) a 6 mungiture (72 ore). I 
tempi di sospensione per le carni restano invariati; 
validità: la validità autorizzata dopo la prima apertura è la 
seguente: 24 ore a 2-8 °C. La validità in confezionamento integro 
resta invariata; 
posologia e modalità di somministrazione: la durata del tratta- 
mento è di 3-5 giorni. 
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla 
scadenza indicata in etichetta. 
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


04A08648 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline 
spot-on cani». 


Provvedimento n. 167 del 10 agosto 2004 


Oggetto: medicinale veterinario ad azione antiparassitaria 
«FRONTLINE SPOT-ON CANI» - A.T.C. n. 103030. 

Richiesta di aumento, per tutte le confezioni in commercio, dello 
spessore dello strato di polipropilene nel confezionamento primario 
(pipetta) e dello spessore dello strato di alluminio nel confeziona- 
mento secondario (blister contenente la pipetta). 


Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - 
Milano. 


Confezioni: per tutte le confezioni in commercio restano invariati 
i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti. 


30-8-2004 


Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veteri- 
nario ad azione antiparassitaria indicata in oggetto: 


1) il confezionamento primario, e precisamente aumentare 
lo spessore dello strato di polipropilene esterno delle pipette da 
100 um, come attualmente autorizzato, a 200 um; 


2) il confezionamento secondario, e precisamente aumentare 
lo spessore dello strato di alluminio nel blister contenente le pipette 
da 12 yum, come attualmente autorizzato, a 12 - 20 um. 


Le confezioni del medicinale veterinario ad azione antiparassita- 
ria devono essere poste in commercio con stampati così come 
approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le 
modifiche riguardanti lo spessore dei confezionamenti primario e 
secondario. 


I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza 
autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza 
indicata in etichetta. 


Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


04A08647 


MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


Avviso di istruttoria per lo scioglimento d’ufficio 
della società cooperativa «L'Oasi a r.l.», in Latina 


È in corso l’istruttoria per lo scioglimento d’ufficio della società 
cooperativa «L’Oasi a r.l.», con sede in Latina (costituita con rogito 
notaio Carla Sipa di Latina in data 21 dicembre 1971, repertorio 
n. 9368) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condi- 
zioni previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile, sciogli- 
mento d’ufficio senza nomina di liquidatore. 


Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervènire a 
questa Direzione provinciale del lavoro opposizione/*debitamente 
motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento 
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazionè;del presente 
avviso. 


04A08162 


MINISTERO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


Abilitazione all’attività dicertificazione CE, ai sensi della 
direttiva 89/106/CE, dell’organismo Istituto di Ricerche e 
Collaudi Masini S.r.l., inRho. 


Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente 
della Repubblica n. 246del 21 aprile 1993 ed il decreto interministe- 
riale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rila- 
scio dell’abilitazioi@&degli organismi di certificazione, ispezione e 
prove, con decreto dirigenziale del 23 luglio 2004 l’organismo Istituto 
di Ricerche e Collaudi Masini S.r.1., con sede in Rho (Milano) è stato 
abilitato ad emettere certificazioni come organismo di certificazione, 
ispezione e(prova per le famiglie di prodotti di cui ai mandati CEN 
M/104; N/128; M/114; M/119 sulla base delle norme indicate nel 
provvedimento. 


L’abilitazione rilasciata non comprende l’eventuale necessità di 
valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 


04A08093 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 203 


Abilitazione all’attività di certificazione CE, ai sensi della 
direttiva 89/106/CE, dell’organismo ANCCP S.r.l, 
in Milano. 


Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente 
della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed'ildecreto interministe- 
riale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri.e modalità per il rila- 
scio dell’abilitazione degli organismi di(certificazione, ispezione e 
prove, con decreto dirigenziale del 23%luglio 2004 l’organismo 
ANCCP S.r.l., con sede in Milano è stato.abilitato ad emettere certifi- 
cazioni come organismo di certificazione, ispezione e prova per le 
famiglie di prodotti di cui ai mandati CEN M/128; M/125; M/114 
sulla base delle norme indicate nel:provvedimento. 


L’abilitazione rilasciata non,còomprende l’eventuale necessità di 
valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 


04E08094 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Abilitazione della società Bureau Veritas Italia S.r.l. ai fini del- 
l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limi- 
tatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 
«Resistenza meccanica e stabilità». 


Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici, n. 329/AA.GG. del 23 luglio 2004, la società Bureau Veritas 
Italia S.r.1., con sede in Milano, viale Monza n. 261, è stata abilitata, 
limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resi- 
stenza meccanica e stabilità», all’espletamento dell’attestazione della 
conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai pro- 
dotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 
2003, per i seguenti prodotti: 


organismo di Certificazione ed Ispezione: 


aggregati (EN13055-1:2002, EN 13139:2002, EN13383-1:2002, 
EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002). 


L’abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha vali- 
dità di sette anni. 


04A08232 


ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 


Aumento del capitale sociale 
di «TUA Assicurazioni S.p.a.», in Milano 


L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP, con nota del 3 agosto 2004, ha approvato ai sensi 
dell’art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 le modifiche 
statutarie deliberate in data 6 aprile 2004 dall’assemblea straordinaria 
degli azionisti di «TUA Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguar- 
dano, tra l’altro, l'aumento del capitale sociale da € 5.160.000 ad 
€ 9.160.000. 


04A08163 
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RETTIFICHE 


AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale 
o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, 
invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. | relativi 


comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 


ERRATA-CORRIGE 


Comunicato relativo alla legge 27 luglio 2004, n. 212, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario 
n. 143/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004). 


Nel titolo della legge citata in epigrafe, pubblicata nel suddetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 
nel frontespizio, nonché alle pagine 3 e 5 del fascicolo relativo al suppleménto medesimo, dove è scritto: « LEGGE 
27 luglio 2004, n. 2//.», leggasi: « LEGGE 27 luglio 2004, n. 2/2.». 


04A08624 


GIANFRANCO TATOZZI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 


(G401203/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 


GAZZETTA UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*) 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 20083 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Tipo A_ Abbonamentoai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


AI 


N.B.: 


(di cui spese di spedizione € 219,04, -\annuale € 397,47 

(di cui spese di spedizione € 109,52, semestrale € 217,24 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 

(di cui spese di spedizione € 108,57, - annuale € 284,65 

(di cui spese di spedizione € 54,28 - semestrale € 154,32 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 

(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 67,12 

(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 42,06 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 

(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 166,66 

(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 90,83 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 

(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 64,03 

(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 39,01 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 

(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 166,38 

(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 89,19 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari, edaifascicoli delle quattroseriespeciali: 

(di cui spese di spedizione € 344,93, - annuale € 776,66 

(di cui spese di spedizione € 172,46, - semestrale € 411,33 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 

(di cui spese di spedizione € 234,45, - annuale € 650,83 

(di cui spese di spedizione € 117,22, - semestrale € 340,41 


L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al /tipo \di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004. 


BOLLETTINO DELLE ‘ESTRAZIONI 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00 


PREZZI.DI/VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 0,77 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Bollettino Estrazioniw#ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Conto Riassuntive del Tesoro, prezzo unico € 5,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il (inserzioni) 
Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 318,00 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 183,50 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 188,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 175,00 
Volume separato (oltre le spese/di spedizione) € 17,50 


LLV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad ‘anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione@relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


€ 0,77 
+45-410100040830 


